





POR] SAP AS 
DE MANVEL DIAZ DE ROXAS, 


EN EL PLEYTO 
QVE AORA MUEVE EL HOSPITAL 
dela Sangre de efta Ciudad. 
SOBRE 


EL RECONOCIMIENTO DE VN 
Cenfo perpetuo de 204. mrs. de renta 
en cada año. 
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be i Pag. 1. 
2er N EL CONCVRSO-4; LOS 


bienes de Francilco Carvallo 
Zambrano, fe remató a inftancia 
de [us Acreedores, la Huerta de la 
Islade la Garza , en Don Gero- 
nymo Lopez le Bultamante, 
NS AS q or.19970. reales , por Executo- 
| ATAR E de 7. de EN vlchab de7or, 
(Fol; 133:).: | 
2. Hecho el temate falio 2 los Autos Francilco Perez de 
la Caba, ens. de Abril de 702. (fol. 155.) como Albazea de 
Manuel Diaz de Roxas, y hizo puja halta 24]]. reales, que delde 
luego ofreciadepofitar en la caxa de vn Comprador de Plata, o 
en donde fele mandare, y con condicion de averfe de baxar los 
tributos perpetuos, y redimibles que tuvierea cabimento en 
el precio de elta poltura , para que le paguen , y cobren del 
depolito que [e hiziere, y pallen libres la tierra, y Huerta a la 
dilpolicion de-dicho.Roxas, cumpliendo con hazer dicho 
depolito. >: 0l9b i¿1s ¿0199 
02. Ea 26. de dicho mes (fol.157.)fe mando, que alla- 
nandole Bultamante en quien eftaba hecho el remate á depofi- 
taren vn Comprador de plata, los dichos 24p.rs. y depofitan- 
dolos:con' efeéto, no.avia lugar admirir dicha puja , ni abrir el 
remate, y le hizo por Bultamante el depolito de los-24]]-1s.. en 
la Caxa de Don Gabriel de Morales; en 23. de dicho mes: (fol. 
158.) y en:z9..el Albazea (E. 1 60.) hizo otra puja de 2.1. 
con la mifma condicion de la primera ; y en efte melmo dia el 
Holpital dela: Sangre:(F,:161.) pide fe admiran las pujas , y que 
pata ello: (e abra el remate, lo quefe contradixo por Buftaman- 
te (F.162.) y en 19,de Mayo el Albazea' (F.164.) hizo mejora 
de 4p. 15. y: ladexo phelta en 301]. Y en 22: de dicho mes le 
allano Buftamante (E. 167.)4darlosmiímos 301]. rs..con- que 
fe baxen los tributos redimibles, y perpetuos, de fuerte, que di- 
cha Huerta quede libre,, y: redimidos dichos tributos ¡y en 23. 
de dicho mes(F:168.)el Albazea haze otra puja de 31]. rs. con 
que la dexo puefta en 3317.la que fe admitió, y mando dar tral- 
lado á la otra parte, y notificado 4 Buftamante, «fte en 27. de 


dicho mes feallano (E. 169.) 2 darlos dichos 33]]. 1S. con e 
] call- 
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calidades de lu póftura de 22. de dicho me de Mayo, y que 
eltaba prompró/ depolitartambienlos-9p; rs. que faltiban de: 
los: 2.41]. que tenia dépofitados:; y viltos losAutos por el de 9. 
de Junio de 702.(£.173.)4e mando que depolitando dicho Buf- 
ramante la cantidad reftante de los 24]J= 55. que tienedepofira- 
dos halta los 331. rs. de [wallandmiento fe le de la poflelsion 
que le:efta mándadadar de dicha Huerta. óS e 
030401 En 27: de Junio «der dicho ¿ño expone Bultamante, 
(F.c175..) averfele rematado la Huerta en 331). 1s. con la condi- 
cion de aver de quedar libre delos tributos redimiblés y per” 
petuos que tiene; y aviendo depolitado en lá Caka de Morales 
los 2247po15.cra asi, que á pedimento de vnodelos interelados' 
(E. 174.) :1e le -notifico depoíite 91.15. cumplimiento alos 
33 p- del remate, y prelenta otro papel de dicho Don Gabriel de' 
Morales:de depofito de dichos:9p. rs. y «dize, que fiendoo vna, 
delas: condiciones. de. (u poftura aver de quedar libre dicha. 
Huerta delos tributos redimibles sy. perpetuos ES que corra:la, 
provifsion de pollefsion que: Lele: ayja delpachado ;:y. quexlos, 
Acreédores de los tributos lobre dicha Húerta yl otorguen aca, 
favor Efcriptura de redempcion, afsi delos redimibles comodé, 
los perpetuos, y fe mañdo dar traslado e] que le notificó al Pro: 
eurador del Hofpital dela Sangte, y alos de otros Auréedotes.:: 
Iso En ride Septiembre de 702.-el«Albazea>y: Bultas: 
inante dizen (E. 177.) Íc remato en dicho Bultamánte la Huerta. 
en 33]]-5s.que depofito:en la Gaxa de Móra les; y deconformi>: 
dad) declaran pertenece dicha Hueira por dicho remate a las dos! 
Cape!lanias que fundo-Mahúel Di az, de Roxas, que todo quan- 
to fe actuo, y Le hizo; ha fido:con intencion de que quedalle! por: 
finca; y dote: de dichas.Ca pellanias ladicha Huerta; páralo:qual: 
otorgaton el inftrumento que prelentaron 131 yo para que dicho; 
Albzaea pueda hazer depofito'delos:331p. Es, cen: la dicha Caxa: 
de Don Gabriel de Morales , y4e le pueda entregar al; dicho, 
Buftamante el Vale del depofito'que hizo y fede dé ¡al dichió 
Albazea. la pollefsion; y. amparo de dichia Huerta, y concluyen! 
pidiendo fe:apruebe: dicholinfttumento., el qual e aprobó» 
(F. 179.) en 2-Septiembr esydemando, que haziendo: depofito» 
de dichos»33]1. el'Albazea,; le le entregue el Vale: del. depofito 
de dichacantidadal dichó Búftamante.. | cio cl £ obsl 
L6402 En.rr.deSeptiembre de 702, dicho:Albazea (E. 180:) 
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prelenta Vale de la Caxa de Don Gabriel de Morales Adv, 
to en ella de 3 301].1s. y pide fe le entreguen al dicho Bultaman- - 
celos papéles de Lu depofiro, y.que fe le def; pache Próvilsion pa- 
ra que dicho'Comprador de plata entregue Íu, importe, y que 
“¿dicho Albaze, le le del pache Provifsion para que fe le de la 
poflelsion de dicha Huerta 5 y todo le mandó como le pedia, y 
en: virtud de dicha Provifsion el Albázea tomó pollelsion de la - 
Huerta, en 24. de Septiembre de 702.y en 28.*dedicho mes, 
pidio el amparo de que fe mandó dar traslado , y autos, el que 
le notifico ala parte de dicho Hof pital de la Sangre; y delos 
demás Acreedores (E. 84.B.) y viltos los autos en 7. de Oétu- 
bre fe mando dar el amparo el que fe tomo en 1 1. de dicha - 
mes (F.1 87.B.) ETS DA a 
0274 En 5..de Abril de 704. el Albazea dize (E.205.) que 
efte.concurlo ha más de vn año eta conclulo para graduacion, 
en cuya dilación le ligue perjuizio.a las Capellanias, pues no 
redimiendoféles los tributos perpetuos con cuya condicion fe 
hizo el remate de la Huerta ,no. tiene quenta alguna para lo. 
qual delde luego depofitó todo.el precio, y fe redimicffen los; 
tributos á quealcangalke , y no executandolo aísi los dueños 
de:ellos, le pondrá cobro.en la cantidad depofitada para otro: 
empleo de las Capellanias, y bolverá otra vez al concurío la 
Huerta, y tierra rematadas, por lo qual pide fe le notifiquea: la 
parre del Hofpital de la Sangre, y demás Acreedores, de triby- 
tos perpetuos. de 'efte concurlo , dentro de yn. breve termino: 
hagan le vea fobre/la graduacion, y pago,y quefecho, otorguen 
la redempcion de-fus tributos con apercebimiento que no has 
ziendolo en el termino que fe-les feñalare pondra cobro al. 
dinetoque depofito, y bolyera al concurío los bienes remata=" 
dos por'no cumplirle la condicion de fu Poftura, y. remate, fo=: 
bre que haze el pedimento quemas. a favor de dicha difpofi=: 
cion fea, y protefta todolo necellario,. y, fe mandó «notificar: 2: 
la parte dedicho Hofpital de la Sangre > y demas Acreedores lo 
contenido en efta pericion ;:y fe AiO tte dies nta 06 
Abril de704. (F:206.) 4 Don Martin de Deza, Mayordomo de 
dicho Hofpiral de la Sangre 4. que refpondio tenia: cumplido 
por: fu parte, y que el Relaror MevafTe:e] Pleyto quando lo tu=- 
viera viltos y er 28. de Maya do 704. fernando: (F.109.) que. 
decldinerodepolitado de clte concurío, le le pague ¡Don An=: 
o a 


tonio 
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conio de la Cueba los 423 4. ms. contenidos en la taflacion , Y. 


ara ello fe dio defpacho. 

f “9. En 28. de Julio de 706. (F.212.) fe graduó el con- 
curo, en cuya fentencia fe dio primero grado a dicho Hofpital 
de la Sangre por el principal, y reditos que fe le debieren de vn 
tributo de 204. mus. de renta perpetua impuefto lobre onze 
aranzadas de la Huerta de la Isla de la Garza , que eftan incor- 
poradas con otras fiete' aranzadas, las quales dio 4 tributo el 
Conde de Gelves el año de 1533. y delpues fuccedio en dicho 
tributo dicho Hofpital el año de 1571.por venta que le hizo 
Doña Agultina del Alcazar, por precio de 4804. mrs. a quien 
fele avia vendido dicho Conde, como todo confta de los inl: 

tramentos, (E. 396.R. 1. y F.22.R. 2.) | 
9. Enz0.de Oétubre de722. el Hofpital de la Sangre, 
(F.25 9.) pone demanda a dicho Albazea, y demas que pofle- 
yeren dicha Huerta, en la que dize obtuvo primero lugar por 
el principal de va tributo perpetuo de 201]. mes. lobre la Huerta 
de la Isla de la Garza, el qual efta obligado a reconocer, y pagar 
1 dicho Hofpiral, y folo parece averle allanado 4 reconocer el 
Cenfo perpetuo de 3],830. Inrs. al Amor de Dios, graduado en 
fegundo lugar, y para que dicho Albazca, cumpla en la miíma 
conformidad por lo tocante á fu tributo, concluyo pidiendo [e 
le notifiqueá dicho Albazea , y demás perlonas que polleyeren 
dicha Huerta le ororgen Efcriptura de reconocimiento, y pagues 
la renta que legitimamente eftuvieren debiendo, en cuya in1- 
tancia fe prelento por el Albazea (P.271.) certificacion del 
Acuerdo de los Patrono de dicho Hofptial de la Sangre de 2. 
de Septiembre de702 en el que le dize , que oido el informe 
ueles hizo el Doétor Don Juan Antonio Zambrano Admi- 
niftrador de dicho Hofpital del pleyto de Acreedores á los bie- 
nes de Francilco Carvallo, en que es Acreedor por vn tributo de 
zo. mis. cuya finca es vna Huerta en la Isla: de la: Garza, la 
que le ha mandado vender, y aunque el aprecio de ella fe hizo 


en 19p-15- ha fubidofu precio, y. remate halta en cantidad de- 


33. 15. pOr averfe abierto el remate que de dicha Huerta antes 
le avía Beho en los 1 91]. 1s. de lu aprecio, y que el vltimo Pol= 
ror; y en quien le hizo el remate fue con la calidad de que avian 
de quedar redimidos los'tributos perpetuos, y:al quitar y baxan= 
dofe de dicho precio, y queen efta conformidad efta e. | 





el remate por Executoria, y depolitado lu precio de que dicho 
Adminiftrador dió informe, y quentaá dichos Parronos , para 
que fi fuefTen fervidosde conceder lu licencia , y facultad para 
que fe pueda recebir el principal de dicho tributo árazon de 30. 
el millar, y ponerlo en Arcas para lu empleo para la. doracion A 
quien toca, y cobrar tambien losteditos quele deben, dén di- 
cha fu licencia, 9 aquello que fueren fervidos para que efto fe 
execute. Y vilto, y oido el dicho informe por dichos Patronos, 
y confilerando la evidente viilidad que fe le figue a efte Holpi- 
tal quitarle de vn pleyto de vn concurlo, y lus coftes , y galtos, 
y el principal, fer la finca en que efta impuefto el cenfo,la dicha 
Huerta, expuelta con el riego de las avenidas del Rioá que le 
ierda, por no fer-finca permanente por elta razon, «y exponer- 
: a que la Obra Pia pierda el Cenfo, y. que con el precio que 
aora fe recibe á razon de 30..el millar, y puefto en «Arcas em- 
plearle a razon de zo. el millar, en que produce mayor renta 
parala Obra Pia, á quien pertenece, y con mayor leguridad por 
quefe procurará poner en: finca que no fa en Huerrazacordarof 
de dar como diéron fu licencia; poder, y facultad , y. la miíma 
que tienen por la Bullas Apoftolicas a: el. dicho Adminiltrador 
para que pueda recebir, y reciba el principal de dicho tributo 
confideradoa razon de 30. el millar con mas todos los reditos 
que le debieren de dicho tributo;y delovno, y delo:otro pueda 
otorgar, y otorgue carta de pagoen toda forma A-favor de la 
perfona, o perlonasen quien quedare dicha Huerta, y. Dtorgar 
a favor afsimilmo Efcriptura de redempcion-, y, chancelacion 
de dicho tributo perpetuo, con'todas las claululas, fuergas, y firme= 
zas en derecho neceflarias, que fecho , y otorgada lo. referido 
por dicho Adminiftrador delde luego dichos Patronos'lo aprue- -- 
ban, ratifican, y dan por bienfecho, y executado; y que de eíte 
acuerdo el Secretario de teftimonio para que le. inferré en el 
contrato que [e hiziereen fu virtud. 000 00 ima :3 
10. Yepor el Hofpiralde la Sangre fe prelento: (F.281.) ... 
teftimonio de los autos de la quiebra de dicha Caxa: en el que 
le dize ay vn ramo de autosformado en elaño paflado de 710. 


fobrejunta general de Acreedores, y. alfol.120..ay reftimonio _..:: 


dado por Pedto Bellofo de:30. de Agofto de dicho año en que 
refiere que Don Joleph Martinez Garzon, en nombre de Dona... 
Cathalina del Caítillo, muger legitima de Don Jofeph. sn 
Y A 3 e 


6 
lez de Villarreal, que primeroloaviafido de Manuel Diaz de 
Roxas, y como Comiflariodela difpoficion de la fulo=dicha , Y 
en virtud del poder para teltar , que le avia dado avia hecho el 
teltamenco, y nombrado Albazeas , y conftar de lus elaufulas 
aver quedado por tales Albazcas Don Miguel Joleph de Agul- 
lar, y los.dichos Don Jofeph Gongalez de Villarreal, y Don Jo» 
feph Martinez Garzon, y otro teltimonio dado por Bernardo 
Joleph Ortiz, Elcrivano, por el que confta , que ante el fulo di- 
cho en 1. de Abribde dicho año de 710. Francifco Perez, de la 
Caba, como: Albazea teftamentario vnico del dicho Manuel 
Diaz de Koxas, avia otorgado poder 2 Thomás Diaz, general, 
- para todos los Pleytos, caulas, y negocios del dicho Albazealgo», 
y afsi mifmo aver en la quiebra otro ramo de autos. que (iguen - 
diferentes Acreedores.con los Diputados de las tres clales, lobre 
diferentes pretenciones que efta acumulado, el quaderno que 
fe hizo fobre:junta general de Acreedores en elaño de 17130 
pára tratar de las depencias.de la quiebra, y en la que fe celebro ' 
én el dia 18: de Diziembre de 71 3+em la clafe de confiangas,contta 
¿verconcurrido el dicho Thomas Erancilco Diaz, por el dicho 
Manuel Diaz de Roxas'5 y. que en el: dia; 22. de dicho mes, y. 
¿ño,fe:celebró otra junta de dichos Acreedores enla que con- 
eutrieron diferentes Acrecdores.de las tres clafles de confiangas, 
depofitos yy de. intereíles, y. en la: dicha de confiangas purece 
4verconcurrido los dichos Thomas Francifco Diaz, y Don 
Jofeph:Góncalez de Villa:rcal , por:dos partidas diftintas , que 
lacadas la letra fon comodte figuen;: dom uz 
3p. ducados Don T homás Erancifco Diazopor la di/pojicion. de Manuel Diaz, de 


dl 
Ñ 7 2. 


vellon. O (ROXAs, y tiene poder. A sup. 
94700. — Don lofeph de Villarreal por sz, lab i0brliaimmb 
Y afsimiímo aver-aucos hechos fobre el rateo,, y. paga a los 


Acreedores de2 op pelos excudos efectos de dicha Quiebra, y 
entre las partidas de dicho rarcoy¡averilas tres que le Íiguen;;:o 
N. 113. — 24 elque hizo Don Pedro Carvallo por fesfcientos J nuevereales y : diez, 
05 fis maravedis de vellon.que tocan al concuzfo: de Don. Francifco 
5 Carvallo cobre/pondelegirs. cor ob or 
Al que hizcieron los Albazeas de Manuel Diazíde Roxag por 3315 
>wellon:qu8 pertenecenal concurfo de Erancifoo Carvallo tocan 85 6.18- 
N, 209. =— Al de la difpoficion de Don: Manuel Diaz de Roxas: por. 9y700-ps 
Y 


5 p3c0ts Ly dos 5. de plaba:bocan 30775 0F5, US 
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. “Yi Los Autos de dicho fáteo ¿ver falido lós dichos Don 5 
fe ph de Villarreal: y Thomas Francifco Diaz pretendiendo cada 
vno fe le entregue los dichos 30775..1s. dela vktima partida 
infertr, y a verle exbubido el Vale del tenor figuiente, ' 
«+ Pale por diez y ocho mil pefos excudos de plata, que pagarémos a la 
volunta del feñor Don Manuel Diaz, de Roxas para fin de Diziembre 
del año.que viene: de.1:702. por tantos decontado.: Sevilla; y Enero 9. 
de 1700. años, Don Gabriel. de Morales, y Compañia... | 
La Y..prelento tambien dicho Hofpital (£.2 85.) cer- 
tificicion de la Contaduria de dicha quiebra, por la:que confta, 
que Don Manuel Diaz de Roxas tuvo 18]. pelos excudos de 
placa por Vale de 9. de Enero de 1700. cuya cantidad fe acredito 
ala difpoficion del milmo Don Manuel en el libro de depofi+ 
tos; y que fe pagaron á quenta 32 99. pelos excudos, y 6. 1s.:de 
plata eo diltintas partidas, y vna de ellas diz<; En7. de Septiem-+ 
'bre de dicho año debe 43675:rs. que emvirtudde mandamiento de 6. 
de ete pagamos los 3 31]. reales de ellos. en. vn papel. de *depofito: que 
— Afmamos, y los vo]y675.1rs. reftantes en contado « los: Albazeas de 
dicho Roxas:3y queda parida: del depofito de los exprellados 
331. 0s. dize: En7. de Septiembre de-17702. años: «dimos el papel 
fizuiente : Quedan en nueftro poter tres! mil ducados de vellon , que nos 
han entregado los Albazgas de Don Manel Diaz de (Ryxas:, para que 
los tengamos por efectos del concurfa de Acreedores de. Erancifco Car= 
vallo, que pafJaánte los Señores:de la Real Audiencia desefta Ciudad, 
¿cuya orden, y difpoficion de dichos Señores tendremosdicha cantidad. 
Y que.por refta de los 181,: ps: fe eltuabindebiendo!el dia 1 yode 
Septiembre de 704.en:q manifeftorlu quiebra dicha Cax: 970>. 
pelos excudos, y dos rs. de plata; en cuya virtad.en ebtato:g:- 
neral de zojp.ps. entre los Acréedores,i (e comprehendio:l «re- 
dito de dichos 9700. ps. akqual tocoenda clale«de confianzas 
3775: iivetlon. ul sb asinsup 2sl audol lssigloH ul ci 309 
ent y io Y afsimilmo dicho Hofpital prefento (Fol.288.) 
teftimonio delos Aurosá él cumplimiento del 'teftamento de 
- dicho Roxas, enel quefus Albazeasj:envre otros prelentaron el 
inftramento figuiente: Quedan en mi poder 10500:7S. que: be 
recebido de-los'dlbazeas de: Mimnel Diaz deRoxas: ycomo, Adminif> 
rrador que fay del Hofpital de da Sangre, los quales d miruego,e injtait 
cia me anticipan por quenta del principal, y reditos de va tributo perpe 
¿ho que'4 dicho HoJpitalfe p wrafobre vna Huerta al fieio de /a Lsla A 


e + 


la Garza, que fue de Francifco Carvallo; En que han: fuccedido” las 
dos Capellanias quemando fundar dicho Roxas; y re/peéto de averfeme 
concedido licencia verbal por. los Señores Patronos de dicho Ho/pital, 
a/Jeguro pormi mifmo, que dentro de 8. días facare la dicha licencia, y 
demas defpachos que fueren nece/Jarios,y en [u virtud, hare,y otorgare 
la dicha redempcion,pagandome entonces lo demas reffante a dicho prin- 
cipal, y reditos, y fi por:qualquiera canfa,o accidente no tuviere efecto, 
Jo me obligo conmis bienes ; y rentas 2 bolver a dichos Albazcas. los 
dichos 10500.r5. Sevilla, y Agofto 30. de 1702. años. Don Juan 
Antonio Zambrano. | bob | 
+ 13. Viltoslos Autos, porel de primeto. de Septiembre 
de 723. le mando hazer faber lu eftadoal Capellande dichas 
Gapellanias 3 yen vs. de dicho mes los herederos de Doña Mariana 
de Vera, graduadaen quarto lagar para el pago de: 1]J500. ps. dizen 
ballarfe depofitados por bienes de efte concurfo 871.7s. que componen 
las dos: partidas, la vna deus. rs. por rateo de 609. yla otra de 
856. por rateo de los 3 3p.rs. que fe depofitaron en dicha Caxa por los 
Albazcas de Manuel Diaz. de Roxas, fegunel. teftimonio (E. 281.) % 
concluyen pidiendo (E.2.92.) fe les mande entregar. los dichos 871.15, 
para enparte de pago defu credito. E 4 
214.0 En:16. de O%ubre de 723. Don Fabian de Zuritaz 
como Capellan de dichas Capellanias, formo 'articulo declina- 
torio de fuero contra dicha demanda (F.2 94:) prelentando para 
fu fomento teltimonio'dela ereccion de dichas dos Capellanias, 
feñalandofeles por dote, en virtud del teftimonio de Lu remate, 
la referida Huerta, y de la collacion que de ella fe le hizo, en 6. 
de Noviembre de 702.(F.:3 01.) cuya declinatoria fe deleltimo 
mandandofe ; que el Capellan refponda derechamente ala de- 
manda, y la contefto con protefta , y prelento teftimonio del 
leyto:de Acreedores, aos bienes de dicho Adminiftrador, ¿4 
que [alió lu Hofpital, lobre las quentas de fu adminiltracion, 
en el que le dize averle prelentado traslado de las quentas. fina- 
les delde 1. de:Enero de 707. halta 8. de Mayo de 709. y, en el 
cargo de: dicha quenta num. 235. eftar la partida figuiente: 
Jtem, fe le haze cargo a dicho feñor Adminiftrador. de¡1 0500. 15. que 
cobro por quenta del principal, y corridos, que pagaba a efte Ho/pital 
Don Pedro Carvallo, fobre Huerta, en.la Ísla de la Garza, de. los Al» 
bazeas de Manuel Diaz, quienes la compraron en el concurf/o, A. Los 
bienes de dicho Don-Pedro Carvallo,como fe refiere:en vn Anto % los 
Ne | ¿ños 


3 





| 





ei 9 
feñóres Patronos, én junta de 2. Septiembre de 702. donde fe da facul- 
tad para la redempcion de dicho tributo,cuyo cargo fe contradixo por el 
fiador de' dicho A.lminiftrador, 4 que fef: atisfizo por dicho Hofpital en 
3: de Diziembre de 71.8. que eta partida la debia Jatisfacer dicho 

fiador por a verla llevado dicho Dottor Zambrano, con el titulo de Ad- 
miniftrador de dicho Ho/pital, y con conocimiento de fer caudal del, 
(núm. 235.) y avia para ello dos motivos, el yno porque el. dicho Ad- 
miniftrador pudo cobrar, y con efecto cobro dichos 10500.rs. de dichos 
Albázeas 5 de tal fuerte, que eftos entregaron efte caudal a parte legi- 
tima, y lo era dicho Adminiftrador,para recebirlo en virtud de la facul- 
tad de fu poder , ya fea aplicada al principal de dicho numero, o afus 
reditos 5 0/24 a tributo perpetao, o redimible, pues eflas circunftancias 
no fon de efte juizio $ y el otro motivo la culpable omifsion , que tuvo. 

dicho Adminiftrador en no aver otorgado la Efcriptura de ridempcion 
de dicho tributo, como fe le mando por el. acuerdo de los: Patrrnos , con 

cuya omifsion ha dado motivo 4 que fu fiador mo folo debe: laftar. los: 

10500: rs. fino los 17647: 15.) dos mrs. que importa el principal del 

gributo, cou toos fus reditos; ademas de que aunque 10 Je dieran razo= 

nes tan jafhificadas como las referidas, bafraba folo la de aver el: dicho 

Adminiftrador cobrado efta partida, y tenerla oculta, fin dar quenta :4 

la Secretaria del Hofpital para que fe le cargajfe en fus: quentas , ni 

aver en todo el tiempo de fu adm:niftracion dado razon del eftado de efta 

dependencia, que feria porque no fe entra/fe en' conocimiento de que, el 

no aviacobrado, de cuyo fraude refulta aver llezadoel año de.705..ex 

que quebro la Caxa de Morales, y [e perdieron:los 33]p..45. que eftaban 
en ella depoficados del valoren que Je vendio la Huerta finca deltribu- 

to de dicho Hofpital. bonmacióon EDT DISh sin 3biva 

¿Lg Con'cuyos inftramentos viltos los Autos, le dixo 
por eb definitivo de 5. de Diziembre de 724. (E. 341.) no aver 
lugar que dicho Capellan reconozca el tributo a favor del dicho 
Hofpiral de la Sangre. 2000 ass O 
16. — Porquienfe fuplicó prefentándo certificacion de 
vna Bula de la Santidad de Clemente VII. expedida en el año de 

15124. que dize: Y afsimifmo les concedemos que los ¿bienes que por 


tiempo tuviere dicho Aopiftal puedan fer por los dichos Priores enage- 


ados en evidente vtilidad, y. provecho del. Hofpital ; de licencia del 
Ordinario, 9/m Oficial que para ello por authoridad Apo fiolica diere, fin 
otra:licencia de La dicha Sede:Apoftolica. Y otra certificacion en que 
fe dize: fer elnum.:235. de-dicho Elo/pit al ym Tribmo: pp A 
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Me 
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de 702. 11589.1s. de vellon de corridos. de dicho tributo perpetuo y, y 
wlrimamente prelentando tambien vn teftimonio del pleyto de 
Acreedores de Doña Ana, y Doña Cathalina Jorgue, en el, que 
(e remataron' vnas calas gravadas, con cien ducados de .renta 
perperua para la doracion-de vna Capellania,que preteíto fervia 
de exemplar la Executorla que comprehende efte teltimonio, 
para con ella'comprobar,.que el tributo perpetuo no, puede fer 
redimido, que es na de las alegaciones. del Holpital., y «por 
averle enla Revifta deleftimado elte,que con, violencia de la 
relacion de dicho teltimonio fe dize exemplar, no le haze aqui 
mas excenía del hecho, que .comprebende por no dilatar. mas, 
y ociolamente el que va expuelto,y conducente a elte articulo. 
es 17. Ajuítado el hecho con la.brevedad polsible,. fe; ex- 
pondrán las queftiones de derecho quede el refultan, relolvien- 
do la ninguna obligacion , que la:parte de dichas Capellanias 
tiene: de reconocer elte cenfo fobre la exprellada Huerta favor 
del Hofpital ¿el qual fe funda, en que , ni le verificó y ni puede 
la redempcion, lo vno porqueel cenfo perperuo,, nunca puede 
redimirle, lo:orto, porque aunque pudiera no:quedo redimido, 
por no :baftanite confentimiento, y licencia de los, Patronos, del 
Hofpital, y. tambien. por no aver fido fuficiente el depofrto, del 
precio del remate de la Huerta , y-Liendo cftos los, principales 
fandamentos dela demanda del Hofpital,. confeguirá: con. fu 
convencimiento la parte de la Capellania, manifeltar. mas lo 
evidente de lu jufticia, y voluntario de la demanda del Hofpi- 
tal; y eftando ya dividida efta.alegacion en las tres propueftas 
conelaligocado pala a comprobarlas. por .el:propucfto orden, 

hala mayrorantelizensids ionorsr ns loan oral + 
por | ei ao quam reclus dirigit-ordo. 
2 noi Omne fed evertit reprobas ordo bonum. 

; A A A pr 1 


e + 


4 


Lat, % 

da E AR 
a 

y ' 

- ' o 

y 





TE Cefo!perpetio; en qualquiera de: fus diferencias 
A elufioives efta que debia prefuponerley porter 


affencada ev la difpoficion de derecho, mas E 


25. ms. desrenta fobre vnas Huertas enla Isla de. laGarza ,y. JM 
vltimo po/Jeedor Don PedroCarvallo,y efrár debiendo. á finde. A s20/ho. 
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BY puede redimirfe con reciproco confentimientos Con- 
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fobBré ella alguna reflexion, por afitíinatlo contrario.el Hofpiz 
ral, cuya aÁrmativa, aunque haze confonancia'd lo: material de 
los terminos; de perpetuo, y redimible-yn0 la tiene:con lós formas 
les del deréchios; y parado prueba, aunque era fuficienteselaxio- 
malva quolqne difolyitur, eo modo, quo colligatum ef?, tambien le 
praeba de la 1. abemptione, ff. de pactil.2.C. Quando liceat abempto 
dife: 1. ficut Cde obligat. 7 achion. Grat. difcepe: for..tomi 5. cap. 
985. núm. va ibi: Tamen cum cenfus fuerint ab initio creatiirredi- 
mibiles, prediéta verba:extinctionis debent: intelligi dummodo- inter= 
veniat vtrinfque partis confenfus,tunc enim: dabitur extinchio cenfuum, 
étiám fi abiñitio fuerint 'in per petuum conftitutt 5>nam alias non da- 
returaliqua redemptio. Sabel. in fumm. $. cenfus mum. 392 D: Salgo 
int Labyr.1:p: cap: zo. mum.5 .en'donde aviendo afirmado, que 
el Cento vitalicio no admite redempcion, lo limita , ibi: Quim 
refolutionen: nullas contraclus parus., 7 perpetins: admifsit abfque. 
veriufque partiscconfenfir ex viribus vulzaribus, y esla razon la que 
darlos citados textos 5 y (igna el deñor Salgado , vi proxime,: 
porque como quiera que la: redempcion del Cenfo no-fea' otra 
¿ofi que vns difolucion' del contrato de venta,que en laitapo+ 
(cio fe celebra, ibi: Quia redemptio non efk nova emptio 5 fed priow 
ris refolutio, de a1 es que concurrieñdo contrario confentimiento- 
delas partes, eo aEto fimili priori, qualelquier cóntradtos de Cens 
fa por perf:ttos que elten; fedifuelven, y citaa Gafp.*Rodr. y; 


Felic. y lo mifmo lente Cenf. decenfog. 103 mam ag. 20 
019.0 Perlaadidoya el Hofpitala lo referido, recutre aquí 
fu Cenflo es emphiyrentico”, y como tal, fer folamente vna carga 
Real rei coberens; de tal fuerte, que'de ningun modo fe:puede 
hibertar della; y que-alst por efto; como porque en el-emphy- 
teutico no le coníidera fuerte principal para: por: ella regularla 
tedempcion) réplica conque lu Cenlo de ningun 'modo la ad+ 
mite, y debiendo fandar efta alegacion en lostitalos de la pero 
tenencia del Cenfo por io poder pretender:otra cola quelo que 
exprellan yy delos qué ha prefentado, nada'menos confta; que 
el fer Cenfo emphyteutico el quefóbre dicha Huera (e le ha 
pagado, ni de la Elcriptura de venta de la dicha Doña Agultinz 
del'Alcazar:en favor de dicho Hofpital», por. sel año de 1571: 
coñíta otra cofa quela den Cenfo perperuo;en precio de480p- 
ms. “de principal, y de'20]]. mts. de renta quele pagaba: Gon- 
zalo Miguel; y ferel milmo que:ála fulodic a vendio el: ps 
Mi D 
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de Gelves , Dom: Jorge. de: Portugal; como ni tampoco de los 
[cis teconocimientos, qué de dicho Cento:a prefentado el Hof, 
piral confta otra.cola., q ler vn Cenfo perperuo parafiempre, jar! 
más de201) mis.de.renta.encada vo.año, y alsi leha.nombrado: 
en todo el progrello:delos: Autos del Concurlo;.y.en.el acuerdo, 
de los Parconos, inferto num. 9. y hafta.enda milma demanda, 
del Hofpital, no pide aora:otra cola en dicho num.9 que el que, 
fé le reconozca: el tributo perpetuo de-20]]. mrs. fobre dicha 
Huertas, con que.es vilto;.que vaga, y variamente: procede: el. 
Holpital en los fundamentos: deu: volunraria demanda. 

dá ne agóa Y no. debiendole prelumir en los contrayentes, que 
celebran otro contradto, que:el que denominan, ¿uxta. /. qui. tan 
bernas ff de contrah. empt. D,¡Motin.. de Elypan.. Primog.. dib. 1. 
cap. ¿31 ¿muim. 14.3bi: Laliter enim. quis contrabere videtur, qualiter, 
per nomen apellativum profertar , «le <quies que aviendo.el Hol- 
pital comprado. folamente 'vn Cenfo perpetuo de dicha Doña 
Agultima , y elta no aver vendido otra cola, es. yiolencia delas 
palabras ampliarlas y que fignifiquen emphyreuíis > do que Lolo. 
le.permite. quando conftando manificltamere,de la mente. delos 
contrayentes, diluenan de ellas las palabras, ¿64 Cicero.in orat. pro 
Aulo Cecina. num. 53. 1bi: voluntas fi tacitis, verbis intelligi poffeta 
Verbis oimnino.non.vteremur guia nonpoteft, verba repertaJunt ,. non 
que impedirent, fediquee indicarent poluntatem; Carlev. de indic..11b. 5% 
di/p. 35. mun, 45wibi: Ad iudicandun de qualitate coutractus confides 
ratur potins efeclis rei, quam fonus verborum y no, contando , co- 
mo no.coníta de.dicha Elcriprura de Ventas y aver, ¿querido Jos 
contrayentes celebrar el contragto de emphyteudis,, antes, (ch 
de locación perpetua, O Genfo perpetuo; le-debe eftáral rigoror 
lo lignificado delas: palabras. ci: 2290la190noxeloa odi3uar 
3 21 ob o Nila voluntad delos. contrayentes pudo, cltenderíe 
2 colebrasicontraéto de empbiteuls, y, es la 122005 para que,el 
Hol pralsialplds henbpl plis eta precillo, 
comprálle el dominio dircéto dela. Huetta, el qual, exiftiefle oy, 
en el Holpital, ponter:efteeliconítitutivo. del! emphyaculs;; Y, 
wnode losdiftiniivos dé efte 4 el Cenfo: relervaivo perperu0s 
ita Di odarrslib. 3 DAY. CAPA TRAMA, »bi ; Faris. aun. 3) 1DÍ 
Licet incer.contrachemcenfus 25 emphytoufis fimilitudo, verjertur 10a: 
mulle taméndnter Vexumquediferentie notantur, primo diftiuguntata 
námetcontracin erfus malla domininmpermánes penes conf ió 


e 





| , 
inempbytentico concedens:dircélumretinet, vtilbin emphytenta his 
to; esafsi, que-el: Holpital por' dicha venta no: pudo: aver ads 
quicido dominio discóto encla referida Huerta; pues efte- nunca 
lotuvo la Doña Agoftina,quienno pudo: transferirle mas des 
techo por la venta, que el que efta tenia»; ex: regula Turis”, nemo 
plus iuris ad alium transferre. poteft, quam ipfe aboret. l.x5:4:fP. de 
regu tur. luego por dicha venta e! Hofpital: no“ pudo aver com: 
prado Genloenphytenrico.o 027000 ias oo) ade 
2001220002 Y quela dicha Doña¡Agu ftina nunca tuvo el domi- 
nio direéto de la Huerta, le ajulta , de que por la venta que el 
Conde de Gelves, lé hiizo del Cenfo.que:fobre dichía Huerta le 
pagaba Gonzalo Miguel Erutero, tal dominio no pudo transfe- 
sirfeles; y esla razon y quando los reditos correfponden a los 
frutos de la finca que fe dá en Cenfo, aunque le diga emphyteu= 
tico,no Jo és; fino Cenfo perperuo, y. por configuiente no queda 
el dominio direGo en el feñor del Cenfo, ita Cardin. de Luc. en el 
tratado de empbytenfí dif[c:36.num.- 2.1 bi: Negativa prodije refolutio, 
ex eo potifsimo fundamento, quod non ageretur de emphycen[is fed de 
locatione, ftantibws verbis, alij/quecircunftantijs y illa prefertim ,que 
pro huiufmodi contracturmditinékone frequentins attendi folermagnt- 
tudinis:canonis, feu preftationis refgondencis fruétibus ,nxtadecifsioz 
uem Burati:33.4.cumgaa procedi. folet, y lowifmo repite enel difo: 
go» nuin. 5: de-dichotratado, yen la Summa núm. 3.3b19V bi etenim 
quantitas canonis módica ef ] dominiprecogaitioni referibilis y emphy- 
tenfis conferida eft, vbi verd magna, que fruhibus re/pordcat , eorum 
yationem'habebe locatió, vel:cenfuatio:: Sabelt 1 Summ:S.lotatio a. 
6 verf. quodimo locatiovbi alios citat. Es afsi, que los redicos,que 
dicho:/Gonzalo.Miguel pagaba 1ebCondey y del; pues reconoció 
á favor de Doña Aguftina, fueron correl pondientes á el «princi? 
pal que poriticho CéntopagoalCónde, como fe ajufti «de la 
felacion dela Efcripebra de véntai favor del: Hofpital 3 luego 
Doña Agultinano compro Cenfo emphytcutico , fino relerva” 
ino perperpavp on ora ¿crisctl olsbrofosi: cretarob ls 
26 023.) Cayas Doétrinas con omas propriedad militan en la 
veríta a iavor del Hofpital;encuyocalo aunque fe concediefle 
(que va negado) que el dominio direéto eftaviefle penes veh- 
dirricem¿mofe rranshirió en el Hofpita), pueselte por 480,m1s- 
quejentrego ¿DoñaA guftina/ compra 20y. mts. de renta per 
pecua en cada vn año; cuya aunual renta correfponde, y Lon os 
Oil e - 
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rediros; que'dicho principalentonces, y aun al prefente: reditua 
indebite. a razon de:24]p7 el millar; con que nos»hallamos en 
los preciflos terminos de las:referidas Doétrinas ,; en cuyo ¡icalo 
aunqueen la Eloriprora de venta [e huvicra tratado de emphy- 
teufis nó obítante por correfponder los reditos: que: el Hofpiral 
comprabaa el precio, en que: contiftio la: venta: de 'ellos:, m9 
compro Cenlo emphyteutica,'y por:configuiente, miel dominio 
directo, (cafo que efte eftuvicíle enla dicha! Doña Agultina) 
lino és folo.el:canon, 0:15 percipiendireditas, de yu Cento perpe- 
duoalervacivos 103 suo str, efia sl uenouH rbabr | 

24.11 Fundara lindudael Hofpital la novedad que: ha 
fulcirado-de ler Cenlo emphyteutico, elbde efte pleyto, en que 
no es dudable, que el Conde quando le polleyo, fiecomo em- 
phyteurico, puesalsicontta de la Eferiprura de impoficion , por 
la qual el Conde da lastierras de que le compone dicha Huerta; 
4Cenfo con la claufula de caeren:comillo: 0b non folutum Caánós 
nem, telervando el dominio dircéto(quetfon las claufulas confs 
titutivas de empbytevíis,) a Gonzalo Miguel Frutero:, y encefta 
confideracion, y:en lade que porla venta. de qualquiera cofa: 
Cenfeatur Denditum omne-ius quodad venditorem inca pertinet,iuxta 
L. quitabernas, JF=de.contrab. empre Cenc. de cenfib.. gozo. nun. 8, 
Luc. de.empt.difc,3:50um. 2. erfo quatenus 5 de aquiinferira, que 
quando:el Conde vendio dicha'pentiom,0:Cenfoy, vendio con 
dicho,canon el dominio directo que lobrela Huertatenia;todo 
lo qual compro, y Le transfirió enel Hofpital pon la venta ; que 
le hizo Doña Aguítina, y querereniendo dela dicha: Huertavel 
dominio direéto.el Cenlo , quelos pofltedores de:ella le hovies 
ren pagadoa el Hofpital, neceflariamente ¿avráclido em phy- 


teuticO. > 67) 
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ly 2 50 + Y enformar ral difentfo yel:Hofpital ha padecido 
equivocácion en la, difpoficion:de derecho': vá coriforme ¡el 
Capellan.en que el Condes quando percebia la penfion, retenia 
el dominio direóto de la Huerta 5 pero no en que:por la: venta 
que dedicha penfionhizo adicha Doña/Aguftinas abdicalle de 
í1 dicho.dominio, y:paflallea Doña Aguítina; y encefto eftasla 
equivocacion, ciertó.es, quel el¡Conde vendiera todo: el: dere- 
cho queála Huerra:tenia, vendiera el. direóto: dominio: , que 
refervo enella; mas, en efte calola venta ¡no fuerá del Cenfo; 
fino de la Huerta, y:cumpliendo el Conde con la a de pa 

Ad erecho 
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«derechoe. queno fe valé el Hofpiral ( que es afléntada para en 


Lu cafo) abdicará de fi totalmente,quantos derechos, y acciones 


¿pudicra tener lobre dicha Huerta; peroen el preflente: la «venta 


que el Condehizo a Doña Aguftina; fue vnicamente del Cenlo, 


que Gonzalo Miguel le paga ba; cuya venta no pudo eftenderte 
al derecho, que el Conde tenia en la Huerta , pues es cola muy 
divera el Cenfo, 9 Canon que fobre vna finca le: paga, del: do» 
minio direéto, que lobre ella tiene el Dueño, es exprella de étri- 
na de Cen/. de cenf; q:20. num.11. ibi: Quia meo quidem indicio 
maxima efl diverfitatis ratio inter , venditionem predij, 27 venditio- 
mem cenfus fuper predio conftitutt : nam in venditione predij totum, lg 
Antegrum predium ef comprebenfum in venditione 3 aliud eft in vendi - 
tione cenfus quoniam per liliws venditionem non transfert dominium res 
[uper qua conftitutus, e colocatus fuit 5 y afsi vendido el: Cenío, 
9 Canon, no fe entiende vendido el «direóto dominio , ita Card. 
«de Luc. de empt. 27 vendit..difc.35.num. 4. ibi: Lum ex regula; que 
ex magis communi , (5 recepta opinione efi in contrarinm , vt Jcilicet 
vendito fimpliciter. cenfu vel canoneidebito ex aliquare,non cenfeatur 


»enditum ip/ins. rei directum doiininm pro effeétibus devolutionis , 7 


daud.emij, fed Jolum. ius exigendi cenfus. Duard. de Cenf. q.26. 
NUM. 4... Y Otros que cita Lac.dictaloco. 05 1p1 

0.26. 0 Cemfo decenf. 9-72. MMMM. 24. MUEVO la duda, an lega: 
tocenfu fimpliciter, intelligarur, legata fors principalis yy reluclve 
aum.'2 5. quod in dicto legato intelligatar dumtaxat comprebenfum 115 
¡pfum exigendi, %7 lebandi annuamre/ponfionem , non. autem pretium 
illins, y. da la razon, ibi: Quod habent fe adimbifen vei diverfa , 7 
feparata.cerfus,  pretiam ¡llius5 péro mas en «terminos habla 
en la citada queltion zo, al num::1 3.ibi : Alud ef? in vendittone 
cenfus, quoniam per, ¿llius venditionem non transfertur in emptorem 
dominitm rei fuper quacenfus conftitritus, Cr colocatus fuit , fed ¡lud 
remanet peñes venditorem cenfus 50 transfertur dum taxat ins perz 
cipiendi annuum reditum fuper fundo. impofitum, quod quidem. ius eft 
quid diftinétum,£> fe paratum ab ip/are fubiugata;y lo comprueba 
com las fervidumbres,que fon dilkiotas de los: predios. el víu- 
fiuto.ab ip/a re ex qua debetur, y la herencia: é. rebus hereditari]ss 
luego (1 el Conde vendio a:Doña Aguftinafolamente el Cenfo, 
que el Fratgro le pagaba, fe entiende averle vendidololo el ca? 
non, O anna a , por ferel Cenfo quid diverfum 42 ip/a 


refubiugata /cilicer la Huerta ,en- la qual el Conde relervaba e 


omí: 


16 

dominio direéto, con el qual fe quedo : Zuxta relatas doglrinas.. 
27. Estan del allumpro el difcurlo citado de Luca 35. 
de emption. que no fe puede omitir el cafo fobre que alli diícurte, 
el qual es : Blas de los Condes iure locationts , O por otra cauía 
+ aviacócedido ad tertiam generationem, 6 en emphyteufis vna cala 
a Abronio, en cierta anoua preftacion , y delpues vendio en 
docientos efcudosa Olimpa dicho Canon, faélo:ca/u devolutio= 
nis domus pretendian los herederos de Olimpa la cala por dezit 
aver comprado la fufodicha ¿mul con la penfion , el dominio 
direéto que Blas tenia en la cafa, y los herederos de clte la pre- 
tendian, por dezir,que la venta fue folo de la penfion, y no 
del dominio dircéto3 cuyo cafo difcurrido por la Eminencia de 
Luca, reluelveámum. 4. quela devolucion de la cala le hizo 
alos herederos de Blas, quien nunca abdico de fi el dominio 
directo, y folo vendio el vis exigendi cenfum , vel penfionem 5 de 
cuyo dilcurlo fe infiere para enel calo del pleyto que el dominio 

direéto de la Huerta quedo es el Conde de Gelves. | 
28. Pero (fin perjuicio delo dicho ) aunque fe diera, 
que el Cenfo que fobre laHuerta o el Hofpital , fuera 
emphyteutico , quidinde>' La potifsima razon quetiene, para 
dezir,que el Cenfo emphyteutico no puede admitir redempcion 
es porque enélno fe puede confiderarduerte principal, para ha- 
zer la redempcionjen elicalo del pleyto/la ay cierta determinada, 
luego fegun ella le puede hazer la redempcion, que la ay cierta; 
confta de la Efcriptura por la que Doña Aguítina vende ¡el 
Hofpitalla penfion,que a cfta le avia vendido el Conde por'pre- 
cio de 480]J. mrs. con que yatiene el Hofpital cantidad cierta, 
or la qual le regule la redempcion, y en el cafo de que perciba 
la dicha cantidad , y los reditos Ps hafta el tiempo del 


depolito, tieneredimido dicho Cenflo; y fiendo: el principal 


fandamento del Hofpital para confiderarle incapaz. de redemp- 
cionelno ajultarfele fuerte principal cierta, aviendola cómo 
queda com probado falta dicho fundamento, y por configuien- 
te todo el argumento del Hofpital; Qui Jublato fundamento totum 
edifitium corruit, l. egi, tecum-, (7 de except. re tudic, cap. veniens' de 
Presb. non bapt, D. Sale. de rez. 4. part. cap. 14.exnum. 24. De 
todo lo qual relulra evidencia la primera conclufion. | 
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 SEGVNDA CONCLVSION: 
29. Y Os Patronos del Hofpital , que dieron facultad para que el 
] Lo Adminiftrador recibie/Je.el principal. ,y reditos «devenga- 
dos del dicho Cenfo perpetuo, pudieron darla, y en virtud de ella fe pudo 
pajar áhazer la redempcion [eguramente 3 confta de los autos, y 
queda prevenido.al num. 9. que en vifta del informe, que el 
Adminiftrador les hizo, dieron:dicha faculrad, para la redemp- 
cion de dicho Cenfo 5 contra el qual confgntimiento opone el 
Hofpital, lo primero aver fido lurrepricio, porque el Adminif- 
trador noles hizo relacion verdadera , y que en ello intervino. 
colufion; reparo tan voluntario, que lo contrario coníta de los 
autos, pues de la certificacion del acuerdo delos Parronos, que 
confta al citado num. 9. enel relacionan las canlas, que propulo 
el Adminiftrador, que hazian neceflaria la redempcion , y en 
fuerza de cllas dieron el permillo, y confinrieronen que le bi- 
ziefle ; cuyas caulas, que Lean ciertas le ajultade los autos, y el 
fer legítimas, ellas lo manificftan;5con que fe.convence dicho 
reparo con lo milmo en que el Hofpital lo funda militando, 


NX 


-¿llud Cafiodori,magui pudoris eft proprio ore convinci, E 

30... Además de que dicha objeccion:como fondamen: 
to que esde la excepcion, que el Hofpital opone á la licencia de 
los Patronos, debia averla jultificado, iuxta l. Imperatores verf. 
nifi proprio ff. de fervit. ruft.l. ab.ea parte, ff. de probat.. D. Covarr. 
variar. lib. 2..cap. 11. mum. 4 y. por no averlo hecho, el Hofpiral 
queda lu objeccion en terminos de alegacion voluntaria. 

31. Lofegundo queopone e; Hofpital. a el confenti- 
miento de us Patronos, es, que en admitir la redempcion del 
Cenfo de elte Pleyto'intervenia vna: rigurofa enagenacion de 
bienes del Hofpital, y. que fiendo elte Ecclefraftico, y que.goza 
de todoslos privilegios, que lasIglefias, fiendo: neceflario para 
la enagenacion de tales bienes.las lolemnidades eftaruidas. por 
la Extravagante Ambitiof/2 dereb, Eccl.. non-alien... las .quales no 
aviendo antecedido.; ¡infiere aver fido dicho ¡confentimiento 
en si ninguno, y todoo en fu virtud executado, mia oo 

32.0 Cierto:es, que en las.enagenaciones de los bienes 
de las Iglefias, para lu validacion fe requiere canta, julta 30 de 
necelsidad, o. viilidad texens in cap. nulli de reb, Ecclef.. not ce ; 
E | cap. 
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cap.fine exception, 12.4.2. y que por dicha extravagante Ambitio/« 
le requicte,para tales enagenaciones juritamente con la cauía 
de n ecefsidad, o vrilidad evidente, licencia de la Sede Apofto- 
lica3 pero el calo de efte pleyto:no es de los de que habla dicha 
extravagante 5 lp primero, porqueen la redempcion del dicho 
Cenfo no. enagena cofa alguna.el Hofpital , y lo otro, porque 
aunque buvicra enagenado, como exceptuada celta enagenacion 
en dicha extravagánte no neceísitara de licericia Apoftolica , y 
en quanto á lo primero, es certifsimo, que la enagenacion 'no 
es otra cola que onmis aclus per, quem dominium transfertur , textus 
in leg: alienationis verbo, ff. de verb. fignific. leg: 1.C; de fund. dotal, 
tes. fin.C. de reb.alien. non alien. Matienz;l. 3. glof. 14. num, 2, 
tit. 19. lib. 5 .Recop. Barbof.:en Jus tratados Varios apell.1 4. num. 1. 
Esaísi que por.la redempcion de dicho Cenío no perdio el. 
Hofpital dominio alguno, pues como queda evidenciado en la 
primera Conclufion, nituvó el direéto, porque efte permaneció 
enel Conde 5 miel viil; porque efte neceflariamente eftuvo en 
los pofleedores de la Huerta: luego dicha redempcion:no es 
enagenacion, y por configuiente no necelsitó de allenfo Apol- 
tolico. Lol icnigloH da sup. 290 Lolá pe 

33. Comprueballelodicho por tanto: para admitir: el 
Hofpital la redempcion- de: fu Cenfo necesitara de aflenfo 
Apoftolico , por: quanto por'dicha redempcion fe' celebrara 
contraéto,porel qual abdicara desi algun dominio que tuvielles 
es alsi, que como queda dicho.no tenia: dominio alguno que 
perder y por dicha redempcionino fe celebro contracto por el 
qual (cafo que alguno tuviefle') Je pudiefle perder 3 luego-no 
conituvo enage nacion , que porla redempcion no fe celebro 
contracto alguno, es evidente, pues no es otra cola' rédimir: el 
Cenfo, que difolverel contracto: de impoficion' ita D. Sale. in 
LabyroY+p:capzo: num..25. ibi: Quia redemptio nonef'nova emptió 
fed prioris refolutio. Rodrig. de annoreddit, lib.4.9.18.1.22. Felic, 
decenf.libi4.cap.vin.11.Cenfodecenf..103.2m.7.: ibi: Nam 
¡fra sedemptio non efinova emprio, fed prioris refolutio:: Juego. para 
la difolacion del contradto, porel qual le impulo. el.Cenfo.de 
elte pleyto no lerequiere allento Apoftolico, pruebaleefta cons 
feguén cia, la mifma folemnidad; que intervino enel contracto, 
esbaftatite, pata lu difolucion ;vex* regula: juris, vnidm :quodque 
difotyitni, eomodo quo collivarunrefh. va citada a el num. 18...£0% 
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otros textos,y D.D, es alsi que'para la celebracion del conti to 
porel qual le impulo:efte Cenfo, no. le necefsito: de allento 
Apoftolico(ve ex fe patet) luego para fu difolucion tatápoco fe 
neceÍsito: yes de tal forma dicha dilolucion, que reduce el con= 
tracto:a aquel eftado, comofino fe huviefle celebrado, ira Cenf. 
d. loc. ibi: Et ¡fa refolutio reducit:contraélum ad eum Jtatum, ac fi 
retro factus non fusJet 5 ve fexcentoram authoritate comprobat Giurb: 
decif. 24. mum Ap pa | 
34. Pero(1n perjuizio de lo dicho, aviendofe affentado 
en la primera Conclufion, que el Hofpitalantes del'remate de 
dicha Huerta retenia lolo el is percipiendi annuos redditus,, y que 
por la redempcion de dicho Cento perdio efte derecho, el qual 
aunque por ler res extgua, € parv! momenti pudiera fundarle, * 
que no: le comprehende en la difpoficion de la Extravarante 
ambitio/«, lin embargo dado, y no concedido que tales redemp- 
ciones eltén fugerasa lo que le difpone por dicha Extravagante 
la redempcion del Cenlo de. elte pleyro, por las caufas que para. 
ella concurrieron,fue legitima, y no contuvo nulidad fin embara. 
go deno aver precedido aflenío Apoftolico, y por conliguiente 
que el calo de elte pleyto es exceptuado de lo en que difpone 
dicheExtravaganteso: 201 6, 2 al aleidaloo? 

-357 Calo exceptuadoes el contradto que celebra la Igle- 
(ia, del qual le refulta veilidad evidente, del mifino: modo que 
en el contracto celebrado por el menor , del qual le tefulta la 
miíma vtilidad no le necelsica para lu validacion de decreto de 
Juez, requilio prevenido por derecho, paraendos contradtos de 
menores 5 y en vno, y otro calo omnimodamente hablan los 
A. A. que paralo dicho le citará, de tal fuerte que verificada la 
vtilidad que del contracto fe le figuidal menor,o ala Igle(1a, no 
fe debeinquirir de otra folemnidad paraa firmeza, ita Mife. de 
prob. concl. 75. num.7.ibi:Vbi aperte fe profert veilitas in aliena- 
tione rei Ecclefiaftica:, nullam requiri folemnicatem. Hermof. Ll. 4. 
tit, 5. partit, $. glo/]-7.4 num, 4. Pignat. tom. 1. confule, 41.12.28. 
ibi: Sicuti alienatio bonorum Ecclefiz faéla contra formam extrava-" 
gantis ambitiofe ef? valida, quando ef? veilis Ecclefiz voi plures citat.. 
Pinell. de bonis ma: lt. p.3. num, 31. Reodan, de reb. Ecel. non 
alien. q20. 4 14m. 174.D, Molin, de primog. lib. 4. cap: 4. num. 3- 
ibi: Quamvis res Ecclefie alienari probibite fint, poteruntramen alie= 


mari, ve fundus Vtilior ematur, vel aliter alienatio in evidentem Vtilt- 
F tatem 
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tatemre/ultet, D: Caftill, controv:. tom. 4: CAP. STA NGMEZ2: | 
36. El Sr.Salgad. Labyr,part.2. cap. 17.aviendo afirma: 
doal num, 80. que el bencplacico. Apoltolico. que enel contrac- 
to que celebro la Iglefta,fe pulo condicion avia de confeguirle, 
aunque no fe obrenga; queda valido, y perfeéto el contraéto , 11 
:es tal, que para lu validacion no fe.necelsitaba , y concluye al 
num. 82, poniendo por fimil de dicha doctrina , ibi : Et quia 
alienatio vb1 probibita ef? in favorem alicuius ab/que folemnitate > aut 
decreto 3 fuftinetur tamen ab/que eo, fo. ei vtilis fit -vt in minore, Eccle- 
fía, maioratu,£7 fideicommi/Jo, y fe remite ala primera parte cap. 
14. £x num. 62. v/que ad68.y Barb. de potef?..Epifc. part. 3. allez. 
95 . en donde larifsimamente explica los calosá que fe eftiende 
la difpolicion de dicha Extravagante Ambitig/x, y los en que no 
tienen lugar las folemnidades que previene, y al num. 25: pone 
por vno deellos el en que fe figue vrilidad a la Iolefra, ibi: Quia 
res Ecclefie ex canfa matoris Vtibitatis alienari pofJunt fi quippe Eccle- 
Jia ip/arecuperet alteram:rem meliorem, y. proligue , Vnde contraclus 
fe frut veiles Ecclefre, etiam fi frant fine folemnitate funt validi, y cita 
a Rodrig. qqregu. tom. 1.q.27.art.9. per totum, y latifsime. Zevall: 
q-675.4num. 1. v/que ad 13..dos quales aficman fer valido el 
contracto que celebra la Iglefia , lin las folemnidades, que el 
derecho previene quando del tal contracto fe le ligue vrilidad 
evidente ala Iglefía, y lo prueban con el capitulo Tua mmper de 
his que funta Prel. ibi: Nififorte aliquid faciat,, ve meliora pro/pi- 
ciat, cap. quia quibufdam de fideiuf. ¡ | 
37. Ylarazon es concluyente; es evidente que las fo- 
lemnidades que fe requieren en las enagenaciones de bienes de 
Iolefía, o menor folo miran á que de ellas fe le Íiga vtilidad, 
aísi lo afirman los A.A. fupra citados , y elpecialmente Z¿pal, . 
d. loc. luego en el calo que manificítamente coníte la vrilidad 
ue á la Iglefía, O menor fe les figue es fuperfluo otra qualquier 
folemnidad, de cuya razon nace la regla de derecho, Jeilicet, que 
el menor, y Iglelia meliorem faciunt fuam conditioncm , la. que fe 
prucba en el menor del $. 1. de autorit.tut. in inf ibi: Namque 
placuit meliorem conditionem licere cis facere fine. authoritate tutoris, 
textus in 1. C.deauth. pref?. y enlalgleña : delcap. tua nuper5 Y 
de la miíma que el menor puede Obligarfe fine. authoritate. tuto- 
ris, quando de la tal obligacion le refulta vrilidad leg. 2. ff. de 


acceptilat, con otros muchos caos lemejantes con los quales os 
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dos los A:A! referidos pruebán la validacion del contradto yt:l 


a la Iglefra, O menor fin otra folemnidad. +00. o | 
38 - Confirmafelo dicho;xquando:en algun: ato debe 
intervenic lolemnidad de derechoque llevé relpedto 4 cierto 
fin, conltando claramente de elte, por el qual la tal folemnidad 
fe introdaxo, vale eladto, aunque la tal folemnidad no inter- 
venga, probat textus in cap. (1 qua de rebus 12. q-2.L. 1. $. deinde, 
Jf. de novi operis nuntiat. Lev. loc.citat, mum. 5. vbi plures. Es alsi, 
ue el fin para que endos contradtos de menor, olglefía, le in- 
troduxo la folemnidad prevenida, fue mirando vnicamente 4 
lawrilidad con precaucion del daño (como queda probado) lue- 
go en conftando claramente de la vrilidad, que es el fin: de la 
folemnidad, lin efta , neceflariamente valdrán los tales cón- 
tractos. | | 
39 Masno dudandofe por el Capellan que ay muchos 
A.A. que afirmanlo contrario, elto es, que aunque intervenga 
vrilidad en el contrato de menor, O Iglefta es nullo, in que 
intervengan las lolemnidades , que por derecho eltán preveni- 
das, los quales citan Hermof. loc. fupr. cit.n. 2.05 3.y Lev. d. al 
m.13./que ad m. 19. le vale dela concordia que de dichas: dos 
contrarias opiniones haze el dicho Zevall. al num. 20. en efta 
forma, fi el contraéto celebrado por el menor, Iglefia fine fo- 
lemnitate le es vril , y de ningun modo dañofo, ni perjudicial, 
en elte cafo, 0 el tal acto es de tal naturaleza ,y condicion que 
ninguna obligacion interviene de parte de la Iglefia , Ó menor, 
Lino es que otro tercero les queda obligado ; 9 el menor, o Igle- 
[1a contraen fane Jolemnitate , obligandole tan folamente, y no, 
obligandofe el tercero con quien contraen ; queen el primero 
cafo vale el contraéto Jime folemnitate , y en eftos terminos dize 
Zevall. hablan los A.A. de la primera opinion, y los de la fe- 
gunda en los terminos del fegundo cafo ; cuya concordia ligue 
Hermof. al num, 8. y Sarm. de reddit. Ecclef.cap.2.¿n.13.0 > 
40 Y queel cafo de efte Pleyto lea del en que hablan 
los A. A. dela primera opinion, es manifiefto de los Autos,pues 
por el agto de la redempcion que fue por el que el Hofpiral 
enageno el ¡us percipiendi annuam preffationem que tan folamente 
lobre la referida Huerta tenia, no quedo obligado a cofa alguna, 
Vrex fe pater, y además no fer elte contradto vltro, citrogue obli- 
gatorio, que es en los terminos, que legun' dicha concordia a 
í 


blau los A«A. dela fegunda opinion:::con que de qualquier 
modo que [e confidere- la redempcion de dicho Cenfo, por 
averlefido manificftamenteveil a el Hofpital (como fe proba- 
ra) para:ella, y Lu validacion no fue necellario el affenío Apof:: 
folicomstó) 1515 150] q | 
41 Relta lolo manifeítar la evidente vrilidad, que de, 
admitir dicha redempcion, le refultaba al Hofpital, la qual es 
conftante delos autos; y efpecialmente de la licencia, y facultad 
que los Patronos le dina el Adminiftrador, paraque reciba el 
principal, y redditos de dicho Cenfo (cuya licencia efta inferta cn 
el nom. 9.) en la que expreflanlas caulas que hazen evidente- 


mente vtil dicha redempcion, y esla primera, que fiendo los ' 


rediros que le avian eltado pagando a razon de 301]. el millar, 
recebido el principal le impondria a razon de 201]. el millar; 
cuya vtilidad no admite duda; pues [1 immediatamente que el 
principal le depofitolo huviera facadoel Adminiftrador, y ims 
ucltolo fobre finca fegura , como erafu obligacion , huvicra 
interefladofe el Hofpital la vrilidad que va de 3.4.5. por 100. 
que percibieraÍi dicho principal entonces le huviera impuefto.. 
42. Otra de lascanías que movio a los Patronos, a con= 
ceder dicha facultad fue el confiderar la Huerta fituada a la 
orilla del rio Guadalquivir, y que ete con lus avenidas la iba 
difminuyendo, como es notorio, y que podia llegar el cafo. en 
que perdida la finca por dicho imminente avia de perderfe el 
Cenlo; por lo qual, confideradas caufas tan legitimas dieron los 
Patronos lu facultad a el Adminiltrador, remitiendofe 4 privile- 
gios,y Bullas Apoflolicas,que para enagenar los bienes de dicho Hlof- 
pital afirmanen dicha fu licencia tienen 5 con que es vilto, que di- 
cha redempcion fue , o pudo fer evidentemente vtil 4 dicho 
Holpital, y por ello no fer neceflario el aflento Apoftolico para 
fu validacion. ? 

43 — Reflexionemos mas obre la vrilidad de que hablan. 
los A.A.de vna, y otra opinion ;mueven la duda Jos que con 
mas amplitud entienden la Extravagante , fobre que yrilidad 
fea baftanteen el contradto por el que la Iglelia con affenío 
Apoftolico enageno, y aunqueel Card, de Luc, de alienat: di/e- 
1.1. 48.1o0 dexa al arbitro del Juez, los demás afirman,que toda 
la vez que intervino en la enagenacion affento Apoftolico, 
baítala veilidad pre/umpta, o putativa, ita D, Covarr, lib.2.Variaf- 


cap. 


dl 
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cap. 17.1. 24 inomedio,ibi; Sed opinio. pofterior: poref?. procedere , 7 
vures deferdr, quando tempore altenationis,cau/a d iure e xpr efa dera 
ixta opitionem, E exiflimatione m contrabentium licet:non Vere , 
fic quam Vis apparebat, vere non exiftebat ..namtunc valida efe lea 
nato. Far. ad d. loc. n. 36. cum multis, Ricco in praxi fo E Elf 
decif]. 15. verf-<Z vrilitati, ibi; Et Veilitati putative tunc fatur, 
quando ef? Jervataforma, cum pluribus ab eocitatis, y Via decifsion: de 
la Sacra (Rota. Molin. trat.2. de contracl.di/p:468..2.15.verf. ob fer- 
Va tamen, Y es la razon, porque el aflenfo Apoltolico fuple 
qualquier defeéto queen laenagenacion intervenga, ita D.Caf?. 
de v/uf. cap. 54. mun. 21. Lamburin. de iur. Abbat.tom.3 «difput.13. 
q..1.1, 9. Thom, Delbene de immunit, Ecclef. tom. 2..cap. 17..dubit. 
1.2, 38. Rico. mprax. for. Ecclef. deci]. 37. n..x Faria. ad diél, 


E CAS 


cap. 1, 17. Vbi plurescitat.. 


44. De quefe coligen los diverlos terminos en que ha- 
blan los A.A: de yna, y orra opinion, y otto medioyde reducir 
a concordia, y combinar ; enelcalo de. elte Pleyto dichas: dos 
opiniones; diziendo,que los que tienen por preciflo mul con la 
vtilidad, el aflenlo Apoftolico, hablan, como queda ajultado de 
vtilidad : Que reputatur evidens e contrabentibus, quamvis vere non 
intérveniat vtilitas,/cilicet, de vtilidad prefumpta, O purativa 5. y 
los que afirman fer baftante la vrilidad, din cl affento, hablan de 
vuilidad evi dente, clara, Sindubitada, ¡ita Mafe. loc. Jupr. cit.n.8, 
ibi: 4c fi conftat dilucide de fa vtilicate non.e/h laborandum de .alijs 
coniecturis, y del milmo modo hablan todos los¡A,A. ariba, cis 
tados por la primera opinion 3 conque es clara la diferencia,» y 
que yna, y.otra puede ler cierta, para.co lu calo, y.como, quiera 
quela veilidad quele relulrabaa el Holpical de, la redempcion 
de lu Cenfo era evidentiísima , como queda, manifeftado a: el 
num. 4.1, de al es, que para, lu, validacion: de ¡ningun modo. fe 
necelsiro de beneplacito ApoltolicO.. o a 
A SON eesestodos los A. A; que tienen 
por precilo el 4/Jem/0 Apoffolico, quando concurre cala de vrili- 
dad, del milmo modo e tienen por preciflo en el calo. que 10: 
tervenga necelsidad ; de ral (uerre, que duo copulative veguirus 
dur, Vel velitas cum A/J60 3 vel necefsitas cum code fic: Luc :de, 
alienar, dife. 1.1.8» Fars ad D, Covar. d. lib. 2, Dar «cap + 17 MAIIA 
vei plurimos citat, Barb, £7 Alis, quos fupra retulijus 5 y mo. .ebl 
tante todos »nanimiter Afirman; que en el calo de necefsidad, 
ci IN A A A 
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'vrgente no es neceflario para la enagenacion el dicho benepla= 
“cito, Luc. d. difco num. 11 9. Far.n. 19. Barb; d. alleg. 95.1. 58, 
“cum maltis, luego en el cafo de vtilidad evidente idem ffatuendum 
eft, por ler doctrina aflentada, que la vtilidad evidente le equi- 
paraa la necefsidad vrgente, ita Grat. difcept. forens, cap. 838. 
mn. 24. y lo prueba con el c4p.-1. de reb, Ecclef. non alien. in 6. 
Menoch. de arbit.caf. 172.3. 41. Redoan. de reb. Ecclef. non alien, 
“Y. 20.1. 192: ibi: Quia necefsitas, «7 vtilitas equiparantur 4 iure, 
y en materia de enagenacion, pari pa/Jú ambulart , idem Redoan. 
d.q.1n,202.1bi: Quia canfa necefsitatis , to vtilitatis in materia 
alienationis pari pafJu procedunt, 7 equiparantur : luego [1 , como 
queda dicho, quando interviene necelsidad vigente todos con» 
vienen en que para la enagenacion de bienes Ecclefialticos no 
fe requiere licencia Apoftolica, del milmo modoen el calo de 
vtilidad evidentifsima 5 por no aver di paridad alguna del yno 
a el otro cafo, antes Í1 omnimoda equiparacion , como queda 
“probado, no fe necelsita“de tal aflénto, | as 
46. Pero nololamente para dicha redempcion intervi- 
no la vilidad evidente, que queda ponderada ; fino también 
necelsidad vrgente, en cuyo tafo procede fin controverfia, el 
que nofe decada alenfo. Card. Ec. d. dife. a. 110, Barb, 
- d,allegat.n. 58.0 23:Grat. difcept; 931.51. 1. Ma 2/6. d. concl.7s. 
21.2 9.Hermof.). 15.tit. 5. part. 5. glo. 1.m. 98. Far. ad d. cap. 
17.1. 19.0 ef? communis 3 y para verificarla necelsidad,en que 
fe conftituyo el Hofpital para admitir la redempción de la Cen- 
fo, es preciflo examinar qual necefsidad fe diga vreente , y bak 
tante, para que en la enageniacion de bienes Eclefsalticos, po fe 
- necefsite de aflenfo Pontificio 3 mueve la duda Menoch. de arbitr. 
ca/? 182. pertot. y al num.25. refuelve, que quarido interviene 
necelsidad natural, Qualis eft y. y. edere, vivere, Vefbibrs indu, 
«domum ruinofam reparare, agros colere ¿9 alía fimilia, es cava ide 
ficiente ad alienandam rem) alias in alienabilem. Font. de pac amp. 
clauf. 4-8l0/]9: p-5.1.165. Gibalin. de Yniyey Megotiat. Cap. 8. 
dib: 4.art. 3.1. 1.inmedio, ibi :Oritar fecundo bec alienándi nectf- 
Jitas ex.ip/arum Eccleftarum'tuinis, que alter reparari són pofJint, 
five de ip/as Sacris edibus, alyfque edi cUs reficiendis; five defundis inf- 
edurándis agatur. Luegottoda la vez que la Iglefía'; para reparar 
alguna finca rainofa,o cultivar (us campos notiete de otró mo- 
do con que remediarlo, puede, fi dicha 'necefsidid yíge”> ena” 
p. | ES genar 
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genar bienes rayzes, fin que le necefsite del afenfo Apoltolico:. 
ies can mayor razon en el cafo de elte pleyto .. pruebale elta 
conlequencia; necelsidad mas vrgente es, evitar que vna alh. ja 
fe pierda total mente, que reparar otra que padece detrimento; 
es, afsi, que como queda dicho para enel calo de que vna finca 
elte delcaecida ,O amenaze ruyna pueden enagenarle bienes 
Ecle(1alticos, fin el afenío : luego con mayor razon no le ne- 
celsica de:elte, quando de la enagenacion fe ligue, el que la 
finca noe pierda. a | A 

47... Tumfic:Es afsi que de admitir la redempcion el: 


Hofpital evitaba el no: perder neceflariamente 9])266. rs. de 


vellon, pues [1 al Albazea no fe le huvieran admitido las pujas, 
que en la Huerta bizo, con la condicion de quedar redimidos los tri- 
butos perpetuos, nohuviera llegado a remararfe en los 3 3P. rea- 
les, ni huviera inftado fobre que fe abriefle:el remate hecho en 
Bultamante en 1 911970. reales, pues fiendo.el animo del. Alba- 
zca emplear el dinero deftinado, para comprar fincas Ícbre 
que fe impufieflela Capellania, envalguna que lo fuelle fuficien- 


te para dicha impoficion, nunca comprara la Huerta , Íino es 
con dicha condicion, pues de otra fuerte. los tributos perpetuos; 
que fobre fi tenia, ablolvieran el principal del remate, y valor 


intrinfeco de dicha Huerta, y:en efte calo nada compraba, por 
que no haziadeflembollo; en. elta forma 17y647.. reales del 
principal del Cenfo del Hofpical 1115589. de lus reditos deven- 
gados hafta el tiempo del remate, fegun la Certificacion prelen- 
tada-por:el Hofpital , y 3011830..1s, del tributo perpetuo que 
fobre dicha Huerta fe paga al Hofpiral del Amor de Dios, cu- 
yas tres partidas componen la cantidad de 33p066.1s.con que 
aun no alcanzaban los 31]. ducados del remare , para-cubrir:los 


'gravamenes de dicha Huerta; en cuyo calo fe huviera <feótuas 


do neccflariamente el remare hechó en dicho Bultamente en la 
cantidad referida dea 91j970.:15. dela qual, ¿la de 29]5236. ES. 
que componen el principal, y reditos del tributo del Hofpiral 
ván los dichos 9]J0266. rs, los.que preciflamente avia de perder 
el Hofpital no admitir las pujas del Albazea con la dicha. con- 
dicion, y.eftamos endos terminos de: necelsidad precifla,en-el 
Hofpital de-admitir- dicha redémpcion, por'no perder dicha 
cantidad, puesfilos A; A. citados tienen por necelsidad.v:gen- 


tela de recdificar vna finca ruynola,. la de cultivar los':campos 


: a 
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encuyo calo puede la Iglefía enagenar, (in licencia. Apoltolica 


con mayor razon no le neceÍsito de ella paradicha redempcion; 
pues notenixel Hofpital otro remedio , para- evitar la perdida, 

de la referida cantidad. 1 pda e | 
48 Yino como quiera“ tuvo necefsidad el Hofpital. de 
admitir dicha redempcion; Ímoque fue vna necelsidad vrgen= 
-tifsima, Púeses muy verofiml, que [1al ¿Albazea fe le huviera 
propuelto la mecelsidad de las lolemnidades,y. que-a lu cofta- le 
avian de confeguit , ve a:t Rice. in prax. for..Ecclef. deci. 25. 
num. 4. huviera delamparado la:poítura, que tenia hecha: «pues 
la comifsion que como tal Albazea tenia mo le extendia 4 otrós 
coltos, y gaftos, que alos Regulares, y afsi por elta razon,como 
porque no fufria dilacion (la querera preciflo para confeguir cel 
aflento) el complir lu Albazealgos fue fimduda: eftamecelsidad 
vrgente en el Hol pical, y que ho daba treguas ala dilacion de 
tiempo, que era preciflo y para cconfeguirle en cuyos terminos 
es común dodrina;y elpecialmentede los AA. fupracitados, no 
necelsitarle de beneplacito/Apoftolico,pará tales enagenaciones. 
49. + De lo:dichorefulrala replica que neceflariamente 
hara.el Hoófpiral al Capellan; y:es hazer total difonancia la, vri> 
lidad, que fe ha ponderado legiuirfele de lá: redempcion de lu 
Cenfo, 4 loque realmente experimenta; qhe:es , hallarle en: el 
grave daño de no aver percebido, ni los 1115589. 15. de' reditos 
devengados hafta el tiempo del remate, nidos que defpues:han 
corrido hafta el prelente, como ni:tampoco el ¡principal de fu 
Cenfo , con que'la vtilidad, quepor¡el:Capellan fe póndera ¡no 
es compatible coniel daño en que el Hofpital eltá conftituidos 
a quefe latisfazo loprimero, porque como en la irercera Con+ 
elufion fe probaray el depolico-te hizo; legitimamente'; «y: por 
tanto cumplidel Albazea, y la quiebra: de da Caxá 3on0 puede 
perjodicaral comprador de la/Huertaz lo fegundo:; porque: do 
veilidad: ponderada por- el Capellan,nofe: ha de regular por:eb 
prelente tiempo y 'nile"ha de: tener.en confideracionyel :acalo 
que fóbrevino de-la:Quiebraude:la.Caxa ; en dohde eftabw 
hecho: el depofito ¿“fino folamiente e ha: de cobfliderar! eh 
tiempo del contradto; y fi feguniel le reconocialareferida :wrilio 
dad'tienen lugar lasdodtrinasdobre:efté pinto citadas!; ira Rofaá 
de exeénti die. Apoje. p. 1 addiecad cap Ano Bio y lo: ¡prueba 
con la'miíma Extravagantesfondandoferénda palabravex da 
| ibi: 
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ibi:Ex tunc, quol denotat extremitatem temporis Barbof. de En 
clanf152.num.8. Card. Luc. d. dife. 1. de alienin, 46 ibi: Eadem 
vtilitas tamen requlari debet attento tempore contractas, quando cam 
ade/Je fuficit, non curato, an fuper veniens acci dentalis rerum mutatio 
damnum canfet, dam poterat etiamcanfare lucrum; 5 in fum.. predic, 
tract,n, 27, Tranched. confult.8. num. 26. Rice. in prax. for. Ecol, 
deci]. x,n 1.ibi:Re/pondetur Vtilitatem iuxta communem feuten- 
tiam, e/Je confiderandam temporecontraétus, alienationis faéte 5 y es 
comun, y como quiera que Í1 el Holpital huvierainftado 4 per- 
cebir fu credito del depofito, no huviera padecido el daño de la 
Quiebra, y lolo experimentara la vrilidad referida, li dicha can - 
tidad, le huvieraimpuefto fuccelsivamente. - G 

50. Todolo hafta aqui referido en materia de enagenas 
cion procede, y tiene lugar relpeCto de qualquier Iglefia lugera 
a la difpolicion de la Extravagante, y «demás capitulos Cano- 
nicos 5 pero el Holpical de la Singre procede en «virtud: de pri- 


vilegios, que para enagenar Lus bienes, tienen Las Pacronos, 


como .eltos afsi lo. afirman en la licencia , que para admitir: la 
redempcion del Cenlo de efte pleyto Je dieron: al Adminiltra- 
dor, de cuyos privilegios no confta:en los: Autos , porque en 
ellos no fe hadudado el punta fobre fiel Hofpital pudo ;; d no 
admitir dicha redempcion folo con Jalicencia de los Parronos, 
hafta que ya quaficonclulo el pleytopata reviftarle, le. opufo el 
defeóto de folemnidad en dicha redempcion, prefentando, para 
ello el Hofpiral la Balasmencionada al.mum. 16, expedida en el 
año de 1524.por la Santidad del feñor Clemente. VIE, por la 
que les concédefacultad para cnagenar los bienes. del, Hofpiral, 
fin aflenfo Apoftolicocon tal que: dichas enagenaciones s le 
hagan en evidente vtilidad, de licencia del Ordinario, y fundaa- 
dole enelta Bula y af; ma, que por ho ayer dicha licencia ( como 
no conta en los, Auros) na fue baltante la de los Purronos, para 
dicha redempcion. e Es la 
051. +A quele farisface, lo primero,conqueaviendofun- 
dado el Capellan , que dicha: redempcion,, regulandola por. la 
difpoficion del derecho comun, fue valida, por las caylas de vti- 
lidad, y. necelsidad y qué para ella concurrieron. ;.con mayor 
razon no contiene defedto alguno aun regulandola por el mo- 
do; y forma, que dicha Bala previene; pues f1 por derecho 


comun, por el qual mayores lolemnidades fe requieren, 85: da 


$ | 


lida dicha redempcion, por aver en ellvintervenido las referidas * 
cáulas con mucha mas razonlo es en virtud de dicho privile- ' 
gio; por el que menos folemnidades le necefsitan, Quia qui potefé 


ad magis potefe ad minus 3 (7 amaiori ad minus validum efi argument 
ex textu in leg.in/uis ff. de liber,7 pojtbum. l. ne in ea, ff. de adulcer, 
lo fegundo, porque conftando,como conta, de dicha Bula , fer 
Juez Exccutor de: ella el Ordinario, no aviendole preflentado 
(como no confta) ante efte , es de ningun momento, pues es 
requilito eflencial de qualquier Breve Apoltolico , para que 
tenga eleéto, averle de prelentar ante el Jueza quien le come- 
te, ira Roja deexecut. lit. Apoft. p. 1. Cap. 3. per: totum , vbi citat 
D. Sala. Barbo/.. «7 alios quamplures. Pignat. 1. tom. confult. 123. 
núm. 5 «y lo tercero, porqueaunque le huviera prelevtado ante 
el Ordinario, y huviera Í1co valida in principio , defpues per: nor 
y/um, 7 »/um contrarium,elta derogada, y no puede valerfe de 
ella el Hofpiral y probat text. In cap. Jide terra. de privileg. cap. 
accedentibus cod. «7 ex l.z. $. fm. fede decurion. l.2..C. de jur.domin. 
impetr. Barbof. Jobre dicho capitulo Ju deterra , (5 de poteft. Epic. 
alleg.26.1m. 11. Garc. de nobilit..alof/.6. Giurb. conf. $. D.Caftill. 
detert;cap. 1.9. per tot. Cancer. var.p:3:cap.3. de pribileg.n.271- 
cuyo no vío fe verifica fegun los A.A. citados por el rrantenrlo 
de treinta años, fundandofe en el dicho cap.: fi de terra, vbi D. 
Gonz. latifsimes Luc. de Parroch.difc: 2.4.1.4. difc. 38. num. 5. 
y Íiendo dicha Bala del referidosño de 1524. han paflado dos 
[iglos, fin que el Hofpital aya víado de ella , 0:21 menos no 
confta, y como fundamento dela intencion del Holpital, debe 
juftificarlo, ita Carl. de iudic. tit.3.difp. 34.1. 18. D. Covarr, lib. 
2. var. cap. 6.1. 2. O ibiFar. num. 10, mayormente quando el 
Hofpital pugna con el derecho comun; que en efte calo, debe 
proba: la obfervancia del privilegio, D. CaJtill.detert. cap. 13. 
sm, 13. »/que ad 17.Guticr.inpp.lib.3.q.4.n.13. 0 feq: D. 
Valenz, conf. 97.M.217. Be | 

252.  Yaunqueel privilegia no fe pierde licer per mille 
anios no le vle, Len dicho tiempo no ha occurrido calo en que 
pueda pradticarle, ve ait Cancer. d.capo3.num.252.D. Molin. de 
primog. lib. 2: cap:7. ad fin.Cald. de refolue. emphyt.cap.15..2m: 8. 
baltaba el de efte pleyto (calo que fe quiera confiderar enagena- 
ciondicha redempcion) para por el. entenderle renunciando 
dicho privilegio , que esla canía, porque los A:A. fupra citados 
¿ ahrmarn 
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afirman perderle nempe per non v/um illius vltra,de que en quan- 


tas enagenaciones ha hecho el Hofpital en los dos liglos que ya 
corrieron delde 1524.en que fue expedida dicha Bula no huvo 
mas licencia que la de lus mifmos Patronos que delde entonces 
le han tratado, y tenido para elte mifmo allumpto como Juezes 
¡Apoltólicos :'el tratamiento, lo prueba fu milmo acuerdo, 
num. 9.:ibi: Acordaron de dar, como dieron fu licencia, poder , y fa- 
cultad, y la mifma que tienen por las Bullas Apoftolicas al dicho Ad- 
minifirador para que pueda recebir, y reciba el principal de dicho tribu - 
to confiderado 4 razon de 30. el millar, con mas todos los reditos que fe 
debieren de dichotributo. El avere afsi tenido deflde entonces, lo 
prucba la mifma Bula; ex eo de que noelta prelentada ante el 
Ordinario Eclefiaftico, 0 fu Vicario, igitur nunca jamas de ella 
ha víado el Holpital, Quid clarins? Snpervacuis enim ad beneficia 
laborat impenaijs, qui folem certat fafcibus adimvare text. in cap. fi 
omnia, 6.q, 1. 234: ESE y 


. TERCERA CONCLUSION: 


| 53. L depofito, que el Albazeabizo del todo del remate de la 

ba - Huerta en la Caxa de Morales, fue legitimamente hecho; 

por lo qual quedo a quenta, y ric/go de los Acreedores, y no del Albazga 

fu detrimento, o perdida: pruebale elta conclufion, examinando 
los requifitos necellarios, para que el depofito fea folemne , y 
por el, quede libre ab omui hypotheca, 7 ¿ravamine inreempta ,cl 
comprador que depone : y aunque Hermof. l. 2. tit, 3. partit. 5. 
glo/]. 4. per tot. recopila quinze requ:fitos para que el depofiro 
releve al deponente ¿que Menoch. de arbit, caf. 232. reduce á 
nueve, vino, y orro hablan del depofito, que el deudor del Cenfo 
haze, para lu redempcion, cuyos requifitos, para en elte cafo, 
no lon adaptables, en el que hablando el Sr. Salgado in Labyr. 
3.p.cap. 10.1n.20.dize,fer legitimo el depoíito , que haze el 
comprador de la alhaja, en la perfona en quien el Juez mando 
fe depoliralle el precio de ella, y quedar feguro 4 moleftis credito- 
rum, aunque acaczca, que el depofito fe pierda, ibi : Securum 
remanere.emptorem, qui emit in publica fubhaftatione ex eo folo, quod 
pretium folverit, vel depo/Juerit penes eum, penes quem deponi, aut cut 
folvere iujsicindex, etiam frcontingat poftea quod pecunia ie depor . A 
el úl 1 5 75: : -ta 
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ta, mec ex ea creditores dimifsi, L7foluti fuerint yy dize, ler doctri: 
na de Ant, Fab, lib. 7 C.tit:az difinit. 42.142.343 7. 0 lib.8. 
C. tit. 17. definit, 2.9, y de Geron. de Leon decif.1 67. tom.2.Barbat, 
Juper prazmar, de afsifiencia glof].. 12.166. Carlev.tit. 3. difp. 
22020 0009H 0f) 253 15) 
54. + De cuya doétrina fe colige, que lola la autoridad 
Judicial es el eflencialifsimo requifito ad hoc vt depofitum. le gitime 
fat, y eslarazon porque como quiera que el hecho del Juez, es, 
y fe dize el hecho del deudor que vende, y en el calo que elte 
recibiera el importe dela. cola. vendida, úde lu orden le depoli- 
taraen alguna perfona, quedara feguro el Comprador. ab. omuj 
moleftia venditoris, de al es, que del milmo modo queda leguro 
quando paga , o depofira im/]u indicis 3 todo lo comprueba D, 
Valg. dict, cap.n.2.Menoch.. de recup. pofJef. rem. 8. 1. 44. Surd; 
decif. 266,1, fin. Grat: di/c.784: 1. 11.Cald. Per. de refol. empbit, 
cap. 5.1.52.G cap. 6.2.5. fandandole. todos en, la ley 2.06 
caufam C. de eviél, | ' 

55: Y detal modo quedafeguro el que compro la alhaja 
inpublica fubhafTatine, y de pofita lu importe por mandado del 
Juez, que aunque comparezcan orrosacreedores en el concurío 
con bypoteca enda milma finca vendida; nó pueden perleguir- 
la, ni moleftar a el Comprador de ella, ita D. Salg..d, 3.p. (7 cap. 
per tot.C7 principaliter n. 10¿ibi: De'inre autem-creditoram y qui 
concurfui ad. fuernnt y adquorum-inftantiam bona debitoris comma+ 
mis fuerunt Vendita,(5 Jub haftata, pro eorum fatisfatione:, non: erit 
amplius curandumy cum illud admiferint inillis bonis ,U7 ins piguoris, 
«aut hypot beca Juit penitus extinctum, 7 fublatum ; ita ve corum ref> 
eclu bona in emptorem libera d pignoris ,C7 hypotbece nexibus per» 
*ventrunt 3.07 ideo ip/t amplius moleftare: non pojJunt :emptorem.: D: 
Olcatit:4.q.2.48.27.0/que al n, 30, Carlev; tit. 3, difpy ya 
D. 2. Ur fed. Amat, variar, pox «refolut. 11 -PLr tot. maximen, fans 
Guzm.vde Ovict. q. 34: per tot. y el num. 36. hablando: del 
Comprador dize, ibi: Qui «emit: rem Jubhafta fecurus e/fe deber, 
authoritas hafte publica convelli > E mimi non debe£ y icon la ley 
-hypothecas C. de remif; pign. idem frobat, Valafe.confult 37m. 1 
«2. cum l. fin.C. Ji pr opte y -pub, penfit. venditio fuerit celebrata; 
bi: Subhafta diftracta comparaverit, perpetuam empriomis- accipias 
firmitatem. Ceval::q. 820, 149: ibi: Si, propter aliguo: debitum 
-abipfo contractmmprecepto indlicis ad peticionemoreditorumi bona alex, 
NEntr> 
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nentur  tunc emprores borúm bonorum fune Jeciri. Es comproba- 


tiva delo dicho, y que decide la prelente duda, /. fin..C. de remif. 
pign. ibi: nobis aucem vi/um efe, emm qui femel confenfit alienationi 
hypothece, «7 hoc modo fuum 1s re/put, indignum e/Je eamdem rem, 
ve pote ab initio ei Juppofitam vindicare, vel tenentem inquietare , 25 
rurfus D, Salg. d. 3. p..cap.2.4M. 105. 4d 118. vb1 late, (7 dochi/- 
Jime materiam exornat pluribus autoritatibus illam comprobams ; de 
zodo lo qual relulta, queen verificandole conlentimiento taci- 
10,0, expreflo, ve alt D. Salgo. d,cap. 2.111. ¡bi : Et bic confenfus 
ereditoris, quod res hypothecata difirabatur, fufficit tacitus, eins feili- 
cer, prafentia fine contraditione 5 y lo prueba con laZ. 37. sit. 1 $. 
p.5. y licencia del Juez en:la venta de la alhaja remarada inpubli- 
ca Jubhaf? atione, queda totalmente leguro el Comprador:, y el. 
el precio depofitado con la milma folemnidad habet vim vere. 
folutionis: conque avicadole rematado efta Huerta en dicho 
Albazca de confentimiento, yainftancia del Hofpiral, y por 
mandado de V..S. hecho el depofito de fu precio, quedo: dicha 
Huerta libreab omnis hypotheca yy. del milmo modo leguro: el 
Comprador... O A OA O 
56. —Oponele por el Hoflpital á lo.legitimo de dicho 
remate, y depolito, el defecto de confentimiento por fu' parte, 
de que inficre , que niconíintio en la redempcion, ni el aver 
acaecido la Quiebra de la Caxa, y. perdidolé la cantidad del 
depolito, puede perjudicarle en manera alguna : cuyo reparo 
- viene con violencia al hecho delos AUTOS, puesén quanto a el 
confentimiento para la redempcion ,.coníta intervino , legun 
la facultad, que los Parronosle dieron al Adminiltrador para 
recebir lu importe, de que queda latamente hecha mencion ea 
la fegunda conclulion, y de ella neceffariamente le manificlta 
el confentimiento, para la venta de dicha Huerta, pues.no le 
pudiera dár conlentimiento, para la redempcion, la que fe avia 
de hazer vendiendofe la Huerta, y.no darlo parala milma ventas 
fin la qual no fe podia hazer la redempcion : fuera de que es 
implicacion afcétar el Holpital defeéto de confentimiento, 
quando confta, que a fu inftancia fe abrió el remate hecho en 
- Bultamante en los 1.9],970.1s.y fe admitió la condicion de redi- 
mice los eributos perpetuos en las pujas, que lobre dicho rema-, 


te le aumentaron hafta los 3 3[J. rs. comoalsi confta al num. 22 
] ¿ Or 


E. 
es 3. luego con violencia fe opone dicho defedto'en quánto? la 
venta, como tambien en quanto al depofito, pues para hazerfe, 
es certilsimo intervino de parte del: Hofpital confentimient”, 
no folo tacito, que es baltante, fegun el Ur. Salg. vbi proxime> 
lino exprefJus tacitoporque aviendolele dado traslado a la parte 
del Hotfpiral del de pofito que Buftamante prelento de Don Ga- 
- bricl] de Morales del relto, complemento a el todo en que con- 
Í1ftió el remate, y aculada la rebeldia, nada dixo; con que tacita- 
mente confintio el depofito; y ademas tambien por el milmo 
_hecho de aver el Holpital dado confentimiento , para que la 
Huerta (e vendiefle, es vifto aver tacitamente confentido, en que 
Lu preciole depofitalle, y esla razon, porque no aviendofe gradua= 
do el concurfo, quando fe celebro el remate, y por efía caufa no aver 
acreedores determinados, a quienes en pago de Jus creditos fe les pudiera 
entregar el importe del remate , “era configuiente necefJario aver de 
depofitarfe, y aviendo confentido el ad en que le rematale 
la Huerta, es vifto aver dado confentimiento, para que el depo- 
fito fe hiziclle, Quia qui vult antecedens, videtur- velle confeguens, ex 
l. 2. ff. de jurifd. omn. iudic. l. +. $. fin. ff. de offic.eims. 
57. Además tambien concurrio exprejJo confentimien- 
to del Holpital, aunque no verbal; fi de hecho, que es el modo 
mas eficaz para manifeltarlo, ex . Paulus ff. rem ratam haberi, 
l. reprebenda C. deinfbie. <s fubjtit..l. pro herede ff. deacquiren. he- 
redit. y en el Holpital han fido repetidos los actos por los quales 
ha confentidoel depoliro, y aunque fubliguientes á el fon baf 
tantes, y que en el todo lo ratifican 5 porque el confentimientos, | 
que lobreviene, ratifica, y convalida lo antes hecho fin tl, 
efhtext.expref. in $. fin. inftit. demilit. teffam. D. Salg. de retene, 
2. p.cap.17.1. 48.1bi : Ja demum po/]e quem ratum habere, quod ab 
initio non fubfifrit, fi nullam folemnitatem defederat pratey conf enfun, 
€ voluntatem, Narbon. inl.10.8it.6.lib.1. recop. glo. 3.1. 27. 
Gare. de benefic. 5. p. cap. 9. num. 243.0 281. Giurb, decif. 1.4. 
num. 1. cuya satiicacion de confentimiento, mas bien por actos 
quelo inducen, fe manifiefta, que por palabras , que lo expli- 
quen, D. Salg. in Labyr.2. p.cap. 10.12.18. ibi : Cum ratificatio, 
non tam Verbis, quam. Lo multo magis, (> faclis fieri pofsit, fundan- 
dofe, in d. l. Paulus, (7 l. reprebendenda, «> pro berede Jupracitatis, 
G alijs AA. quos citat. AE m4 9? 
E: | EY 





58. Y losactos, para los quales el Hof pital ha EN 
| fenti do, y ratificado el Jepofito lon, el piimero el hecho que 
corfta a el nun. 6. que esaver el Alb.zea prelentado Vale de 
la Caxa de Don Gabriel de Morales de depofito en ella de los 
3. ducados importe del remate, y pedido fe le defpache pro- 
viísion de pofleÍsion, para ramarla de dicha Huerta, y tonada, 
pidio el amparo, y dado traslado A los Acreedores, fe notificó 
4 la parte del Hofpital, quien nada dixo, militando en efte calo 
propilsimamente el axioma, /cilicet; qui tacet confentire Videtur, ex 
iuribus vulgaribus, 7 Barb. traét. var. axiom. »; 7 Mot. y aunque 
al num. 2. dize le debe entender in faborabilibus, al nun. 4. lo 
Lublimita, ibi: Za iudicialibus, in quibus tacens confentire cenfetur 
etiam in fibi pretudicialibos, y lo prueba con Lira. Ped. Barb. 
Cancer. y otros: luego aviendolele dado traslado a] Hofpiral 
del depolito hecho, la polfefsion tomada Y amparo, que le 
pretendia, y no.aver centradicho, ni dicho cofa alguna ; Cenfo- 
tur confentireen todo lo executado, y por configuiente en el 
depoíito ,con lucit D, Sale. in Labyr. 3% P-cap.2.n.69. ibi: Ef 
ideo ft pars citatur ad dicendum contra tura, GT inflrumenta produélz, 
UG nibil opponat intra terminam fignatum , ad oponendum cen et 
Sacite illa aprobaf]e. 
59 Otro delosadtos, por el que el Holpital aprobó el 
depofito, es el hecho del num. 14. que esaverle prelentado por 
el Capellan teftimonio del pleyto de Acreedores 4 bienes del 
Adminiltrador de] Hofpital, a que avia lalido fobre las aventes 
de lu Adminiltracion, y vno de los cargos, que haze el Holpi- 
tal, esla partida de tOp5 00. reales, perteneciente al aum. 235. 
cuya partida el Adminiltrador cobró anticipada de los Alba- 
zcas de Roxas, por el principal , y reditos del tributo de efte 
pleyto, y por dosmotivos exprefla el Hofpital le haze Cargo 
dela partida referida 5 el vno > Porque los Albazeas pagaron y per- 
Jona legitima, como lo fur el Adminifirador, y efte por la mima razon 
cobro bien, y de qualquier modo, que fe comfidere dicha partida, es cam- 
dal del num. 235.y el otro Motivo, la culpable omi/5ion del Admi- 
miftrador, en no aver otorgado la Efcriptura de redempcion de dicho 
tributo, y facado del depefito el Principal, y reditos 3 por cuya omifsion 
llege el año de 705. en que quebro la Caxa, y fe perdieron los 3). du 
cados en ella depofitados 5 por lo qual los bienes de dicho 4dminiftra- 


dor, 


| Ped fu fador debián Jatisfacer, ño folo los vOg500. reales, fino €s 
tambien los 1715647. reales, que importa el principal del tributo, y 
juntamente lo que imporca/Jen fus redicos 3 de cuyo hecho fe ajultan 
¿dos colas ; la primera, queel Holpital aprucba, y ratifica la re- 
-dempcion, que quificron fus Patronos, le hiziefle del dicho 
tributo: y la otra, que por confiderar bien hecho el depofito, 
y que por tanto eltaba a quénta , y riclgo de los Acreedores, 
¿períigue los bienes de lu Admin:ftrador, y á el fiador de: cfte, 
pues por fu culpa leavia perdido el depof1to , con que es vifto, 
queel Hofpital lo tenia confentido, y además tambien la cien» 
cia del Hofpiral, en que el depofito le avia de hazer, pues en 
las pujas, que Bultamante, y el .Albazca hizieron halta poner 
la Huerta cn los 3 3p. reales, fue fiempre con la condicion de re- 
dimirfe los tributos: perpetuos , y redimibles , y de :averfe de: depofí- 
tar-el precio del remate en vn Comprador de plata, lo que ¡no tan 
folo.no fe contradixo por el Hofpital , antes £1 3. lu inftan= 
cia , y con dichas condiciones le abrio el remate hecho 
en Bultamante.en los 198970. reales, y para en eftecafo militan 
con propriedad las doctrinas del núm. antecedente. 200 
60 . Fuerade que.para queel depolito: del principal 
del remate fuelle leguimo, y quedafle leguro el deponente; 
ho fue neceflario, para hazérfe.citar al Holpital , y que lo:con- 
(1intiefle, pues como quiera. que elte concurria ad percipiendams 
fortemcum redditibus de la Cenfo, para el depofito que en tales 
calos le haze, no es neceflario citár A el leñor del:Cenlo 1 folo 
ya hecho ad recipiendam fortem,itas felic, de cenf: tom. x. lib, 4. 
cap..VnIC. M, 2. verf. fecundo, ibi: Praxi vero. quotidiana recipitur, 
yt citetur creditor, non ad depofitum faciendum , fed ad recipiendam 
Jortemcumredditibus confignatam, (7 depofitám. Menoch.. de arbit 
caf.232.1.29. Avend. de cenf.cap. 102. num. 11. Luc. traél. de 
cenf. dife. 26.4 num. 4. con que no fue necellaria citación del 
Hofpital, para hazerfe el depofito, y fifolo lo feria, ya eradua- 
do el concurlo, para que recibicfle el principal, y réditos de 
fu tributo; cuya citacion, (ino fe hizo;'no incumbio.a aparte 
de las Capellanias el folicitar fe hiziele, pues:como: vá dicho; 
quedo por el depofito, del todo leguroel Comprador, y:por 
configuiente el Capellan. AA 
61 Infiftiendofe por el Hofpital en que el. depofito 


nunca 
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oiinica eltavó! 3; quéntao delos ¿ercedorés y Glory : 4 
Albazea dize: que efto lo. califica-el pedimento dado por el 
tofodichó:cn 5. de: Abrilde 7 04 de' que fe haze 'meñclon al 
sum. 74poré):que pa ra. perfuadiralos Acreedores , dueños de 
lasrciburasperperuos; y fedimibles(:4 que:la Huerta eltaba 
áfefra) aque ororgallcó Elenprora de redempcion , y 'clíances 
lacion;iconcluyo pidiendo, fe lesmotifique ¡atento aeltarcon- 
clulo el pleyto) que dentro de vn breve termino hagan fe ves' 
fobrela graduación, y que fecho otorguen: la redem pcion de 
fusariburós; y, que de orrafuerte bolvera la Huerta al concurlo, 
y facara deldepofitolos;33]]..realesy y los empleará len" otra 
fioca; de cuyaa legacion inhete:ehElol pital + que en ella con= 
ficfla el Albazea eltardo' Lu! quenta, y riefgo el depolito 3 y 
nada menos(e colige dedicho pedimento: lo primero, porque 
dicha alegacion folo mira; tegon (u contexto, a perfuadir a los 
Acréedoresa que otorguen las, Elcripruras: de redempcion del 
fus tributos;, para lo.qual les commina con :que bolvera la 
Huerta al coricurlo ; y: que elte refpetto folo llevafle dicha ale- 
acioní, lo:califica el queno confiftia en fu “wolantad. el :reft iroje 
¿ el:concuría la Huerta: » pues «efta .eftaba elpiritualizada dos 
años avia,como conltaaclnum. 14. y polleida por vn terceros, 
guo lo era el.Capellan; con que es vilto, que folo, para com= 
minar á los Acreedores hizo dicha alegacion; 2000022000007 
20:62 Lolegundo, porque el Albazea (aun en elicafo que 
confeffaleen dicho ft pedimento do que: el Holpiral quiere) 
no tuvo poder;para hazerlo, pues lu facultad efpiro por el mif- 
mo:hecho de aver perfecionado el remate derla Huerta: y y de 
elta averle fundado: las. dos: Capellanias ¿lo qual exccutado, 
funclas eft offitio Juo, y lo.que delpues execuro , fue malo, y de 
ningun efecto, ex inribús vulgaribus ¿7 latifsime. D. Caftitt: lib.4. 
sap. 45.4n.37. Lufch. dit. t, concluf.. 36. y ademas tambien 
orque dicha alegacion fue hecho de tercero, que:en hada pudo 
parjudicar a las Capellanias, y (u polleedor ex rez. juris,: féilicess 
achum vnius non debet alteri nocere, ini: fi vans; $. ante omnia; f. te 
pac. l, de pupillo 5. fi plurium ff. de: nov. opermuntiat. 4. 10m debet 
alteri, ff. de reg. ¡aris ; y vltimamenté porque dicho pedimento 
lo haze con la protexta de hazervelque masáfavor de la difpo- 


fisiontca z.cón que hi efta quedo porel depofito del todo fega- 
¡AS ra 


36, E : 

ra en la;compreda delaHuertd, eomo»quéda ajoltado , dicho 
pedimento, vo folo:nole fuerafavorable y antes [1smuy -perju* 
cial a quete llega la otra claulula fcilicet proreftar todo lo ne4 


* ceflario; ques) efedto de clla.es. confervar el derecho; ex. 4:19 


2. [f.quib.mod. pign. vel hypoth<folv. Pegas relol. forems. cap. 14 


sum. 2 enfuerza de cuya claufula el Albazca > ni;perjudico 


-(calo;que pudicfle y al Capeilan 5 ni perdió derecho qué 


-uwielTe.... 
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63... Para el milmo:efecto, de ayer eftado/4 quenta, y 


rielgo del. Albazea el depofito; fe alega:por el Hofpital ¿loque 


conita al num. 10..en donde-fe. relaciona vn reftimonio:de 


- autos deAcreedores fobre la quiebra dela Caxa de Morales con 


los Diputados de las tres clafes;y en la de confianzas parece aver 
concurrido enla Junta de 22. de Diziembre de 713: Don Tho- 
más Francico Diaz: por la difpoficionide Manuel Diaz de 
Koxas, y conftar al margen: 31). dacados vellon, y Don Jofeph 
de Villareal, por Li, y al margen 9])700. de cuyo hecho infe=, 
re, que por aver eltado el depéfiro 4 quenta del Albazea:, por 
efte, como fu/apoderado concurrió el dicho Don Thomas por 
los 3 y: ducados del remate, yy lo cierto. es¿.que lo dicho de nin= 
oun.modoprucba el intento:del Hofpital, porque Don Tho+ 
más Erancilco pudo: concurrir; como con efecto concutrios 
por otros creditos que la difpoficion de Roxas en dicha Caxa 
vénia, Y: la nota marginal que dize 31 ducados, nada comprue- 
ba; porque ex eo, que:dicha partida no efta inferta enel cuerpo 
de dicho inftrumento, es prelumpcionsaverle depues pucfto,ita 
Luc..de regal. difc.60, n.7. verf-plures, ibi : Plures autem- circunf= 
tanti2,25 prefumptiones concurrebant, huius modi probationem ex= 
cludentes; primo fcilicet, quod illa verbaiuxta ritum Gracum adicéta 


ejJent pe: apoftillam marginalem; de cuins falfitate fu/pitiocrat ; cuya | 


[olpechade falfedad en dichas anotaciones marginales la tiene 
el miímo Luca de judic. difc.26..num..16. por verdadeta falíe- 
dad, quando no tiene aprobacion de Notario, ibi: Dicitir antens 
vitium intrinfecum, in cuins cafu fufpitio pro Veritate habeazur, quando 
abrafio, vel alteratios fen fuperaddiétio («quam apoftillam vulgo dici- 
mus) expre/Jam non habeat Notarij aprobationem 5; lo milmo dize 
en lo de date, difc. 217. num. 2. y la certeza en fer dicha margt 
nal nota fupuclta, y añadida, lo comprueba el hecho: que AÉst- 

4 mim0 
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Eb 


mifmo cónlta al citado-num. ro. que es averfe prorrateado 


20p. pelos, efectos de la Quiebra, entre los Acreedores, y aver 
tocado A los 3 31]. reales, del remate 856. reales, y á la difpoli- 
cion de Roxas por 911700. pelos, y dos reales de plata , 31775- 
reales ; y confta afsimilmo que 4 los Autos de dicho rateo fa- 
lieron los dichos Don Jofeph de Villareal, y Thomas Francifco 
Diaz, pretendiendo cada vno los 31,775. reales que tocaron 
pro rataá los 9p7o0. pelos, y no confta que pretendieflen el 
el entrego delos 356. reales , qne pro rata tocaron á los 3p. du- 
cados importe de la Huerta ; con que es vifto que el aver con- 
currido en las Juntas de Acreedores los dichos Diaz, y Villareal, 
fue vnicamente por dichos 915700. pelos, y no porlos 31j. du- 
cados, pues de otra fuerte, alstcomo en el rateo pretendieron 
la entrega de los 3p775. reales, prerendieran tambien los 856. 
reales, que no hizicron 5 de que refulta evidenciado, que dicha 
anotacion es claramente fupuelta, y añadida ; y evidenciados 
tambien los meritos para la confirmacion del Auto de Vilta, 
que en efte articulo han obrenidoa lu favor dichas Capellanias, 
y alsilo elperan. Sevilla, y Oétubre 27. de 1725. 


Lic. Don Andres Moran 
y fuentes. 


